En Río de Janeiro ae están reuniendo los astros de la música 21h Mal, pará participar en un gran Festival Internacional de 
ICA Y GOLPES. = la Canción, en el que estará representada la Argentina. 24 CRONICA estará presente por intermedio de uno de los disc-jockeys 


” más Jamosos de nuestro p , A,, quién 6 os llegar sus fmpresiones y todo el movimiento que se produzca en 
z cap ital de Brasil. Y mientras la idol “suena” en la cercana lo, en Los Anpéles dór cita dos muchachos dirán, con la potencia de sus puños, cuál 

7 dos está más cerca de ser el posible sucesor de Cassiws Clay: Patterson- ps En enfrentarán el sábado por esa selección, en la que también está nuestro 
: go” Bonnveno. Y CRONICA también estará presente junto al ring-side por “Mo de Oscar Ruiz, su enviado especial, Una vez más informaremos mejor. 
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ARDEN REFINERIAS * 
PETROLERAS EN SUEZ , 


EL POLVORIN DE LEVANTE. Una escena, que puede ser simbólica, del polvorín de Medio Oriente, 
Un oficial israelí observa en lontananza, con sus binoculares, hacia la margen del Canal de Suez, 
desde donde se levantan grandes columnas de humo a causa del incendio de las refinerías de 
«petróleo egipcias, por la artillería israelí. (Radiofoto de AP, para CRONICA). (Inf: página 10). 


PIDEMIA EN UNA POBI 
INDIGENA DEL SUR: 2 MUE 


E AS DE TURNO. read a Eduardo Rodríguez Canedo una actuación muy lniportant it la AA de la brerá. pa del Gran Premio. En ella, su Torino pasó a encabezar 
absolutamente el lote siendo el más rápido, en esta carrera que mañana cumplirá su cuarta etapa. (Foto de Braulio Fernández y Roberto Vaccaro, enviados de CRONICA). (Inf. Página 14). 


INCREIBLE! con soLo 


$ 24.000 


DE ANTICIPO REAL Y JOTAR 
LLEVE SU CASA HOY? 


VEA LA ULTIMA PAGINA 
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UN S.O.S. EN El PARANA 


Un buque- carguero. emitió: esta. mañana (: de la. línea de: flotación. De inmediato se ¡ Carmelo Pedroso, matrícula 77.023, argen= | sido la causa del naufragio. La anchura del 
un angustioso. llamado, de- auxilio, infor- [í afbitraron los: medios necesarios para poner | tino, domiciliado en Las Heras 4071, Capi- | río y su prafimeldad A te 
mando que estaba encallado a la altura del | e salvo a la tripulación, que consta de seis | tal Federal: motorista segundo, S. Ahuma- | mente al patrón. del barco a llevar a la em- 
kilómetro: 1 del río: Par: entre- las: ahora no se han podido | da, matrícula 102.103, domiciliado en-Bar- barcación hasta algún banco de arena lo- 

etro: 1,659, aná, 
subprefecturas: de: Santa Ama y. libertador |: “Oh0cer mayores. detal les con sed to: e tolomé Mitre 1314; Capita] Federal, y los:| grando hacerlo encallar 
General San Martín, No,hay, desgracias per= || soz00ra del o e e Maria Cara marineros, Guadalupe Paredes, matrícúla | €* ESTA, SIN NOVEDAD 
sonales. Radio Pacheco. —que: habría. cap” |, meja?; cuyo: número. de. matricula es 951, 00d: Mario Amada, matrícula 98.049, Pasadas las: 13 horas, CRONICA se co- 
tado el mensaje— lo: retrasmitió. de: inme=- |! zarpó: de. 1 Capital el 29 de setiembre: pa- ple matrícula 83.527, viven en | municg telefónicamente con la Subprefec- 
diato ¡a: la: Prefectura: Nacional 'Mezítimes |! sado; lim nómina: de- los tripulantes es la pro rcnna que Corriere. tura de Posadas, Misiones, desde donde se 
O Esta se puse en comunicación con el barco; nos manifestó que. para ellos el carguero 


[y siguiente: patrón, Ramón Villarreal, matrÍ- No se conocen todavía detalles. del ac- 
“María Caumela!” e: informó que el mismo: |; culb. 65748, argentino; domiciliado en Es- cidente, pero se descuenta que la creciente argentino “María Carmelo” estaba. regis- 
había sufrido un: rumbo en el casco, debajo trado “em puerto y:sin novedad”. 


; | oia 'T INTERESANTE FALLO 
SOBRE JUBILACION. 


y 140 . La Corte Supremá de Justicia se pronunció favorable=" 
¿ mente en el juicio seguido por el médico doctor Simón Ro- 
j i dolfo de Iriondo que solicitó la jubilación por invalidez. De 


esta manera, el alto tribunal confirma la résolución que 
CON LICENCIA TRAIL - MOBILE 


n 
E 


La Caja Nacional de Previsión para Profesionales, y 
el Instituto Nacional de Previsión Social le habían denegado 
tal solicitud al recurrente por considerar que el doctor 
Iriondo no había cumplido con el requisito de la realización 
efectiva de los aportes, toda vez que los mismos se habrían 
efectuado en forma insuficiente y solo después de sobreve- 
nida la invalidez que motivó a. petición, 


Tanto la Cámara del Trabajo como la Corte Suprema 
en última instancia, hicieron lugar a la demanda entablada 
por considerar qu “no se discute en este caso la. condición 

. de afiliado del doctor Iriondo desde 1957 en que se le asignó 
la ficha respectiva. Es menester puntualizar en el caso —con- 
tinúa la Corte— que ninguna disposición expresa del sis- 
tema previsional imperante en el orden nacional, autoriza a 
fulminar con la pérdida del derecho a la jubilación, sea esta 
ordinaria o por invalidez (especial), por la sola razón de no 
haberse realizado los aportes de ley”. . 


ASALTAN “EN BROMA” 
UNA RADIO BOLIVIANA 


4 1 


=S 


en tal sentido dictó la Cámara de Apelaciones del Trabajo. 


RNA 


_. Vea la linea completa en la 
GRAN EXPOSICION PERMANENTE 


que real 


de Lom 


iza CINCO 


en sus instalaciones especiales 


as de Zamora 


SORIA AT 


LA PAZ, 25 (France Pres- 
se). — El “grupo de choque 
Camilo Cienfuegos” liberó a 
Regis Debray y recuperó el 
cadáver del “Che” Guevara, 
anunció aquí ayer el “ejér- 
clto de liberación”, por. 
la radio oficial boliviana. 

La noticia, dada en pleno 
holetín informativo de radic 
Nueva América, sumió en la 
perplejidad a toda la pobla- 
ción. La perplejidad se tor 
nó en pánico cuando la 
emisora prorumpió en mue- 
ras al imperialismo yanqui, 
y exhortó a los mineros a 
unirse a la revolución. 

A los dos minutos la emi- 
sión quedó: bruscamente. in 
terrumpida. Pero no por di- 
ficultades técnicas sino por- 
que la “emisión-pirata” fue 
interceptada: los “locutores' 
eran unos estudiantes de 
medicina que habían que- 
rido gastar una broma. 

Fue en el momento en 
que radio Nueva Américu 
daba sus informaciones 
cuando 15 jóvenes armados 
irrumpieron en la sais de 
transmisiones, y, tras re- 
ducir a la impotencia a lo- 
cutores. y operadores, hicie- 
ron uso de los micrófonos. 

Se trataba de universita- 
rios que festejaban, a su 
manera, “La semana de los 


estudiantes de medicina”. 


Los estudiantes nuyeron 
Inmediatamente en cuanto 
se cortó la emisión, cuando 
ya la patrulla de un cuar- 
tel próximo se aprestaba a 
reducir por las armas al 
“comando revolucionario”. 
O DESAPARECIDO 

LA PAZ, 25 (ANSA), — 
El Sindicato de la Prensa 
denunció la desaparición de 

lo Tópez Muñoz, di- 
rector del. boletín confidem- 
cial “IPE” y ex secretario 
de Informaciones de la Pre- 
sidencia de la República. 
Esa entidad informó que Ló- 
pez. Muñoz fue conducido a 
reparticiones >oliciales el lu- 
nes pasado por agentes de 
la Dirección de Investigación 
Criminal para ser llevado 
luego ante el estado mayor 
general. 


ALTA GRACIA. 


Dueño vende lotes dobles de 
Ñ A m2 clu sobre ruta Nacion. 
¡Y Pav. No 36 (Mojón Km. 806) 

y colectivos, pegado a la ciudad. 


TIERRA COMPLETAMENTE 
LLANA 


¡¡LIQUIDO!! en 60 cuotas 
desde $ 800 cju. Total $ 48.000 
ALEJANDRO GAIANO 
Av, Corrientes 2438, Yv Plso. 
Ofic. “C”. De 13 a 19 hs. 
T..E.: 48-5628 


En todos los tipos y para tu» 
das las necesidades, Cargas, 
Encomiendas, Térmicos, Jau- 
las, Tanques, y Chasis, En Ex- 
posición para Ud. a un paso 
de la Capital, 


TOTALMENTE EQUIPADOS 


CON NEUMATICOS 


ACEPTAMOS SU UNIDAD 
USADA COMO PARTE DE 
PAGO 


TODA LA LINEA COMPLETA 


DE REPUESTOS ORIGINALES: 


ASESORAMIENTO TECNICO 
SERVICE ESPECIALIZADO 


: CAMPANA: Rivadavia 


Le ofrecemos los planes de vente 
más convenientes. 
Consúltenos. 


Hipólito Yrigoyen 9470 
Lomas de Zamora 
Tel.: 243-0464 y 4203 


Infórmese: también en: 

AVELLANEDA: Intendente» Beguiristain, 59/61 — QUILMES: Alsina 181 — LA PLATA: Calle 54 
NO 798; 1% — OLIVOS: Maipú 3201 SAN: FERNANDO: Constitución 1202/06. esq. 
Alsina:= SAN: MIGUEL: Aw. Mitre 563 — MUNRO: Av. Bmé; Mitre 2030 — SAN: MARTIN: 
Salguero. 1: esqí Mitre — MORON: Mendoza 288 — SAN JUSTO:> Almafuerte 3540 
600 == MERCEDES: . Calle 37 esq. 18: 


ARI MAIIaS ooo!) PRIETO]: ACUTE j 


CREDITO EN CUOTAS 


A sola FIRMA, en 84 MESES 
y al 97 de INTERES ANUAL 


Sobre saldos, para comprar en el lugar que Ud. elija: 
automotores, camiones, taxi, máquinas. agrícolas, cam- 
pos, chacras, granjas, silos, aguadas, viviendas rurales: 
INMEDIATA . CUPO LIMITADO 
VISITENOS y si no puede hacerlo ESCRIBANOS y un 
Representante lo visitará en su domicilio 
CANTIDAD 


500.000 
1.040.000 
3.000.000 
5.000.000 A . 


(Y así sucesivamente hasta $ 20.000.000 min.) 


PRECEPTORA. 5. A. 


Aut. pare operar por Res, del Minist, de Just. No 934. (19/7/87). 
Agencia Centro: Av. de Mayo 1365, 99 p., Of. 88, Cap. Fed. (9a 19) 


INSCRIPCION 


wenos Aires, Miércoles 25 de Octubre' de 196, 


Crónica 


Pág 


EPIDEMIA DE GRIPE 


En Neuquén Murieron Dos Indigenas Atacados por el Mal 


NEUQUEN, 25 (De nuestro corres. 
sonsal). — Dramática situación vive la 
soblación indígena radicada en el pa- 
taje denominado “Cochico”, situado a 
55 kilómetros de Las Lajas, ante un 
peligroso brote de gripe bronco-pulmo- 
nar que afecta a quince personas, de 
las cuales dos perdieron la vida. 

Las severas condiciones climáticas de 
la zona, el hacinamiento, la falta de 
higiene y la desnutrición que afecta 
1 los indígenas, facilitaron la epide- 
mia. 

Las autoridades del Escuadrón 31, 


con asiento en Las Lajas, de la. Gen- 
darmería Nacional, enviaron un puesto 
sanitario al paraje “Cochico” para 
asistir a la población indígena. Se 
adoptaron diversas medidas de precau- 
ción para evitar que la epidemia se 
extienda. 

En dos transportes de ese organis. 
mo se remitieron alimentos y medici- 
nas para los pobladores, mientras que 
las quince personas afectadas por la 
fuerte gripe han sido aisladas del resto. 

El foco epidémico surgido hace una 
semana, recién fue conocido por las 


autoridades de la Gendarmería Nacio- 
nal el lunes pasado. Cuando el puesto 
sanitario enviado a la zona afectada por 
la epidemia, tomó cartas en el asunto, 
el estado de los quince afectados ya era 
muy delicado. 

No obstante, los médicos lograron de- 
tener el proceso broneo-pulmonar en 
trece enfermos, mientras que otros dos 
fallecieron por los efectos de la gripe, 
como queda dicho, facilitada por el 
lamentable estado de desnutrición en 
que viven los indígenas, 


No se registraron variantes «n la cotización del dólar 
estadounidense, al cierre de las operaciones del Mercado 
Único de Cambios, con relación al último cierre. A con- 
tinuación detallamos la cotización de los distintos va- 
lores monetarios extranjeros: 


LIBRA ESTERLINA 
DOLAR ESTADOUNIDENSE 
FRANCOS FRANCESES 
LIRAS 

PESETAS 

MARCOS 


974,20 
350,— 
7.138,25 
56,23 
584,65 
8.743, — 


PASO LA NOCHE EN UNA PLAZA El 
TECNICO AERONAUTICO DESALOJADO 


En una plazoleta llena de yuyales de Ciudad General 
Belgrano, pernoctaron anoche y siguen allí todavía el 
técnico aeronáutico Bautista Bulgaroni y dos de sus tres 
hijos. Como saben los lectores a través de las informaciones 
de CRONICA, la familia fue desalojada ayer “manu mili- 
tari”, con bombas de gases y picos de demolición. Ocupaban 
una casa que pertenece a un grupo de 40 de la Marina 
y que figuraba entre las obligaciones del organismo militar 
cuando dispuso su traslado de Bahía Blanca a ésta, 

0 UN POCO DE HISTORIA 


Bulgaroni fue despedido con otros técnicos civiles de la 
institución, en 1963, cuando quiso precisamente adquirir la 
casa que habitaba de acuerdo con los términos de la ley 
14277, ratificada por la número 3.660. Dicha ley expresa 
que los 4.500 chalets del barrio serán adjudicados a sus 
moradores, con uréditos del Banco Hipotecario Nacional 
Y no contempla su venta de lotes para organizaciones X- 
Sin embargo, la Marina logró 40, trajo de Bahía Blanca al 
técnico, lo ezshó en el 63 por aquel motivo, terminaron 
poniéndole los muebles a la calle y llevando presos al resto 
de su familia. Bulgaroni y esos dos hijos están libres porque 
no se hallaban en la-casa, Mientras tanto, la casa donde 
vivía el técnico sigue custodiada por marineros con bayo- 
neta calada para impedir que pueda ser ocupada. 


A VENDEDORES y EMPLEADOS; 


de ambos sexos, en todos los niveles, para 
el comercio y la industria, 


Opportunity 


POSIBILIDAD 
DE UN NUEVO Y BUEN EMPLEO 


% Venga a conversar personalmente sobre su pra» 
blema, todo el tiempo que sea necesario. 


% Todos los días entran y se resuelven nuevas bús» 
quedas de personal. Tenemos decenas de pedl- 
dos de nuestros clientes empleadores, 


9 Usted puede -quizás- obtener uno de ellos; el 


que realmente le interese, 
/ 


Viamonte 1181 - 6? piso" 
Lunes a viernes, de 8 a 21 / Sábados de 8 a 17 


PX División de €XECUTIVES 


na ULIA 0) PROPIEDADES S.C. A. 


“ESMERALDA 83 e Edificio JULIANO 
Tel. 30 - 9318 34 - 9201 


COMUNICA: 


1%) Que ha aceptado tomar a su cargo la venta del 
GRAN MERCADO DEL PLATA NORTE sobre la 
base de nuevas y satisfactorias condiciones de pago. 
2%) Que tales condiciones permitirán a los com- 
pradores cancelar sus obligaciones con el mismo 
producido de sus negocios; 


30 % HASTA LA POSESION Y 14 CUOTAS 
CON SOLO-EL 5 % TRIMESTRAL 


3) Que esta realización modelo hará posible la 
instalación de carnicerías, verdulerías, fruterías, 
pescaderías, panaderías, productos de granja, ci- 
garrerías, etc., en la zona de mayor capacidad 
económica, de la capital, con mínimo desembolso; 


DESDE SOLO $ 450.000 AL CONTADO 


JUAN F. SEGUI 3549, entre Canning y Salguero 
(a 1 cuadra de Avda. Libertador) 


Atención de ventas en el mismo. 


NEGOCIOS QUE SON NEGOCIO!! 


A 


MODIFICACIONES EN 
AMBITO DE DEFENSA 


Por un decreto del Poder 
Ejecutivo, se han introduci- 
do modificaciones al Minis- 
terio de Defensa “para po- 
nerlo en condiciones de ejer- 
cer satisfactoriamente sus 
funciones'* a los efectos de 
cumplir con las exigencias 
especificadas de las activi- 
dades que abarca ese depar- 
tamento de Estado. En sus 
puntos fundamentales €s- 
tablece que contará con 4 
Direcciones Generales y una 
Secretaría General. La Di- 
rección  Genéral de Presu 
puestos —que es una de 
ellas—, tendrá como fun- 
ción específica asistir al Mi- 
nisterio en la formulación 
de la política presupuesta- 
ria de las Fuerzas Arnradas 
y de los organismos descen- 
tralizados y empresas del 
Estado bajo su jurisdicción. 
Incluye también las áreas 
de política presupuestaria y 
de distribución del presu- 
puesto. 

Dirección General de Po- 
lítica: atenderá lo concer- 
niente a la planificación de 
las políticas de seguridad y 
de defensa y en la promou- 
ción, planeamiento, direc- 
ción y control del servicio 
civil de defensa. 


Dirección General de Po- 
tencial Humano: le compe- 
terá todo lo atinente al re- 
gistro y distribución del po- 
tencial humano necesario 
para la alimentación de las 
reservas de cada fuerza; €l 
fomento de las actividades 
y actitudes necesarias para 
la defensa; la coordinación 
de la movilización de las 
fuerzas armadas y la políti- 
ca de personal militar y Cci- 
vil de las fuerzas armadas. 

Dirección Genéral de Lo- 
gística: Cumplirá las activi- 
dades correspondientes a la 
investigación y desarrollo 
científico y técnico, para las 
fuerzas armadas; las áreas 
de investigación y desarro- 


FALLECIO DON 
JOSE M. GARCIA 


Un doloroso acontecimien- 
to enluta a un periodista de 
CRONICA, Esta mañana fa- 
lleció don José María (Gar- 
cía, padre de nuestro com- 
pañero y amigo José Garcia 
Martínez, encargado de la 
sección Gremiales de las 
ediciones matutina y Ves- 
pertina. Una honda con- 
goja entre sus familiares y 
amigos ha causado el dece- 
so de quien en vida supo 
granjearse el cariño de to- 
dos, por sus cualidades de 
hombre de bien. Ante la 
irreparable pérdida, cuesta 
encontrar las palabras jus- 
tas para el consuelo y la re- 
signación. Quizá, lo mejor 
sea rememorar los mejores 
momentos de felicidad, las 
anécdotas más intensas vivl- 
das junto a él y mantener 
esos recuerdos como una an- 
torcha ¡incandescente que 
mantenga a don José María 
García junto a los suyos. 
Sus restos son velados en 
Castro Barros 831 y mañana 
a las 10, tendrá lugar el se- 
pelio en el cementerio de ia 
Chacarita. 


llo, de abastecimiento y pro- 
ducción militar, 

Secretaría General: Asis- 
tirá al ministerio en la coor- 
dinación de los demás ser- 
vicios, y a la vez, cumplirá 
las. funciones de nexo vin- 
culante con los .comandos 
en jefe y los organismos de- 
pendientes, Son'j¡funciones 
principales: despacho, admi- 
nistración y «administración 
del personal. Y, por último, 
la asesoría jurídica que atet- 
derá todo lo concerniente a 
cuestiones de índole jurídico 
legal e intervendrá en la 
compatibilización de los as- 
pectos legales comunes de 
las fuerzas armadas. 


FRANCOS BELGAS . 
FRANCOS SUIZOS. ... 
PESOS MEXICANOS ... 
DOLAR CANADIENSE . 
URUGUAYOS 

NUEVO CRUCERO . 
ESCUDOS 


CORONAS DANESAS .... 


CORONAS NORUEGAS 
CORONAS SUECAS 


9.735,25 
705,25 
8.069,25 
2.801,75 
326,30 
S|Cotizar 
S|Cotizar 
» 1.218,— 
» 5.043,50 
» %.893,— 
1.456,25 


MERCADO PARALELO: comp. $ 349,50; vend. 5 350,50, 


DOS ESPIAS PRESOS EN ALEMANIA 


BONN, 25 (ANSA). — Se 
confirmó hoy en la Repúbli- 
ca Federal Alemama el arres- 
to de dos personas, sospe- 
chadas de haberse dedicado 
al espionaje. 

En Schweinfurt fue dete- 
nido el propietario de una 
cadena de- taxis. Se supo 
únicamente que no tiene na- 
da E E e ca O VER ODA TEA ver Con ¡a ES de es- 


pionaje descubierta 
temente en Bono. 

Un portavoz de la Fiscalía 
General de la República de 
Karlsruhe Confirmó hoy el 
atresto de un profesor de 
Nuremberg. que durante 
“muchos años” habría pro- 
porcionado informaciones al 
“Ministerio para la Seguri- 
dad del Estado” de Berlím 
Oriental. 


recien= 


RES: es HENO SPORT 


TRAJES 


3990490 39 


NUESTRA PALABRA EMPEÑADA l 
RECORTANDO ESTE AVISO 


30,.. 


EN py 


ÉINGO SPORT 


CON ESTAS OFERTAS... 


ELOERTAS! 


CHOMEAS 
Y REMERAS 


EN El ACTO 


CREDITO 


EN SUS DOS DIRECCIONES 


CASEROS 3065 RIVADAVIA 7327. 


CAMISAS 


de DESCUENTO 


COMPRE DE MAÑANA 


SS 


PSP TITRTRRVAPIAST 
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LA COMUNA 


“El aumento de sueldos 
para el personal municipal, 
se encuentra a estudió: y de- 
cisión de las más altas au- 
boridades aacionales”: 

Así lo anunció el titu- 
lar de Hacienda de Ja mu- 
nicipalidad doctor “Julio A; 
López Mosquera en “confe- 
rencia de prensa, Tealiza- 
da poco después de las 
1230 en su despacho ofi- 
cial Existe alguna discre- 
pancia. por parte de las 
autoridades competentes so- 
bre la política salarial en- 
carada por la comuna me- 
tropolitana, pero los fun- 


''cionarios que estudian ven 


eon simpatía —agregó— las 
mejoras encaradas 
Consuitado sobre, una po- 


''sible demora en el pago de 


dos sueldos correspondien- 
bes al mes en curso, dado 
que la Tesorería General 
de la Nación había ya con- 
feccionado las boletas y 
planillas con el 11,6 % de 
aumento, el doctor López 
Mosquera informó que di- 
cho pago comenzará el lu- 
mes 30 del actual. 

Otra de Jas preguntas 
se refirió a la fecha apro- 
xXimada de pago, manifes- 
tando el doctor López Mos- 
quera que, “tan pronto se 
conezca la decisión oficial 
sobre el incremento. de ha- 
beres se adoptarán dispo- 
siclones para que el per- 
sonal comunel cobre dicho 
aunento lo más pronto po- 
sible”; 


Invierta 


Cróntea 


Cuatro Malvivientes Intentan Atracar una Cigarrería 


Cuatre sujetos intentaron asaltar este mediodía el negocio de cigarrería al por mayor de la calle Azul: 
899, hiriendo a uno de sus dueños que reaccionó ante el atraco. A las 11.30 se detuvo frente al locaí un 
automóvil Chevrolet 400, patente 1.043.640, con cuatro personas én su interior, dos de las cuales descendie” 
ron con el propósito de introducirse en el eomercio, actuando en forma por demás precipitada y sospechosa. 


La traza de los sujetos, 
uno de los cuales se halla- 
ba en camisa y el otro ves- 


- tía traje de calle, inspira- 


ron la desconfianza de Flo- 


real : Fernández, argéntino, 
de 43 años, casado, propie- 
tario del local, quien en 


«esos momentos 'se hallaba 
conversando con uno de 
sus socios, que prestamente 
fue a cerrar la puerta del 
negocio. 

Los presuntos clientes in- 
sistieron de mapera convin- 
cente para que Fernández 
les franqueará el acceso, di- 
ciendo que necesitaban 
efectuar una “compra im- 
portante antes de viajar al 
interior, el tono de sus vo- 
ces, O quizá la posibilidad 
de una buena venta sin 
correr los riesgos que pre- 
sumía. disiparon las dudas 
del comerciante, 

Ya en, el interior de Ja 
cigarrería los sujetos descu- 
brieron sus verdaderas in- 
tenciones. Uno de ellos 


abrió un portafolios y sacó 
una pistola, ante cuya vis- 
te Fernández trocó su in- 
certidumbre en cruel certe- 
Za. Repuesto, sin: embargo, 
de su sorpresá, el Comef- 
ciante se abalanzó sobre el 
individuo,  trabándose en 
lucha por Ja posesión del 
arma que, violentamente 
esgrimida, disparó un ba- 


lazo que'fue a herir en una 
pierna: al dueño: del local. 

El ruido. del disparo y el: 
temor de que. éste atrajera 
la atención de la policía, 
provocó la huída veloz de 
los maleantes. 

Fernández ' fue internado 
en el Hospital Salaberry, 
donde refiexionará sin du- 
da acerca del valor de la 


ROBAN JOYAS POR VALOR 
DE 5 MILLONES DE PESOS 


A fin de denunciar un importante robo de joyas, su 
valor ha sido estimado en cinco millones de pesos, se pre- 
sentó en la comisaría 21* l. señora Maris Rosal de Zamu- 
dio, con domicilio en la calle Guise 1936, piso 49, departa- 
mento 16. La misma, que es la damnificada, manifestó que 
en el día de la víspera había dejado solo el departamento 
mencionado y que al regresar a él se encontró con la nada 
agradable sorpresa que representa ls. desaparición de varias 
joyas de su pertenencia, por el mencionado valor. El de- 


partamento se encontraba en orden 
rición de ningún otro objeto. 


y no notó la desapa- 


intuición y £obre su' propia 
candidez, - Ñ , 
€ CHOQUE = 

A las 14 y en la intersec- 
ción. de- las calles Venezueja 
y Bolívar, se registró un .£s- 
pectacular choque del que, 
afortunadamente y pese a su 
espectacularidad, salieron 
ilesos, todos sus protagonis- 
tas. Por Venezuela al Oeste 
venía el camión chapa N?2 
793.803 de la Provincia de 
Buenos Aires, conducido por 
Eduardo Iturri, que chocó 
con el taxi chapa 097.193, 
llevado por Antonio Pizza y 
que avamzaba por Bolívar al 
Sur. Como consecuencia del 
encontronazo, el taxi se des- 
vió y entró en colisión con 
el coche chapa 931.136 de la 
Proyincia de Buenos Aires, 
propiedad de Ernesto Martín 
Ferrando, que se encontraba 
estacionado. Los tres auto- 
motores sufrieron  desper- 
Tectos, mientras que los con- 
ductores salieron jlesos del 
accidente, 


LIMPIAN LA ZONA INUNDADA 


El comunicado del Comando de Emergencia Zona Gran Buenos Aires, 
refirma que la situación continúa mejorando en toda la zona que fuer: 
Los lugares bajos que aún continúan anegados, 
nos presentan un aspecto normal 


Se agilitan las tareas de limpieza y 
han sido contratadas dos topadoras, es- 
tándose a la espera de obtener, merced 
a gestiones, excavadoras. de Gas del 
Estado para acelerar esas tareas. En lo 
que se refiere a Lomas de Zamora, uno 
de los lugares donde pesisten los lagu= 
nones, éstos presentaban en la mañana 


con 


garantía real de 
prendas deposi- 
tadas en Bancos 


inverco s.atf. q 


Cap. int. m$n, 121.840.000 
Desde 1954 al servico del inversor 


De la organización 


Siam Di Tella Ltda., 


une de los conjuntos industriales más 
importantes de América Latina. 10.000 personas 
trabajan en sus plantas fabriles. 


Le asesorará para que Ud. logre 
seguridad y mejores intereses en 
apertes desde $ 30.000.- 


Visítenos en: 
Zona Centro 
Flores 

Belgrano 

Morón * 

Lomas de Zamora 
San Femando 
Nueva Pompeya 
San Martín 

La Plata 


Viamonte 933 
Tucumán 647. 
Rivadavia 7331 
Olazábal 2427 
Rivadavia 18166 
Boedo 89 
Constitución 182 
Ventana 3874 
Belgrano 50 
Diagonal 80 N* 701 


Para su comodidad envie este cupón a 
Inverco S.A.F., Tucumán 647, Capital 


Nombre 
Dirección 


Inseripción en el Reg. de Ent. Fin. no Bancarias 
«le Bco. Central de la R Argentina 19-12-66 


y Villa Fiorito. 


de hoy una sensible disminución de 
agua, especialmente en los 
en Puente La Noria, Ingeniero Budge 


El mayor problema dejado como se- 
cuela por la catástrofe, el de los eva- 
cuados, también se ya normalizando. 
En los refugios de la estación de trole- 


existentes 


buses de Lanús, 
han disminuido hoy el número de refu- 
giados con relación a los 
ayer. Lo mismo ocurrió con los refugios 
de la ex casa del Niño y Guidi S.A. 
de Lomas de Zamora. En cuanto a los 
refugiados en unidades militares, regre- 
saron a sus hogares 405 personas. 


emitido en la mañana de hoy, . 
a afectada por lás inundaciones 

drenan paulatinamente y tanto los ríos como los cami- 

. Se agilitan las tareas de limpieza en las zomas más afectadas. 


como la Alcoholera, 


existentes 


"Y Buenos Aires, Miércoles 25 de Octubre de 1967 


¡SALTO FRUSTRADO: UN HERIDO 


AUMENTOS: 
IMPASE EN 


TRAEN YA A 
LA JOVEN 


DURMIENTE: 


Al cierre de esta edición 
era esperado el arriba del” 
avión de la: Fuerza Aérea 
, Argentina, que conduce Y 
su bordo .-a Maríá Elena 
Tello, la jovencita de 19 
años que duerme en ex- 
traño.letargo desde el 23 


de noviembre de 1963, 'Ese |” 


día, María Elena (Mene-' 
na) sufrió un shock fulmi- 
nante ya que era gran ad- 
miradora del extinto presi2. 
dente John Kennedy, qué, 
como es sabido, cayó ase- 
sinado en esa fecha, Desde 
entonces, la jovencita, que 
€s Oriunda de San Juan, 
no volvió a despertar. El 
avión viene procedente de 
la provincia de San Juan 

Aquí, en. la metrópoli, 
afamados especialistas. es- 
tudiarán su caso, haciendo 
un último esfuerzo por res- 
catarla de su estado y vol- 
verla a la luz, a la. vida 
plena. Entre esos hombres 
de ciencia figura el emi- 
nente neurocirujano doctor 
Raúl Matera. La joven se- 
rá internada, de inmedia- 
to, en el Instituto de In- 
vestigaciones Médicas del 
hospital Tornú, que dirige 
el no menos eminente, pro- 
fesor Alberto Lanari. Junto 
a ella estará también su 
madre, tal como lo vienen 
haciendo incansablemente, 
desde el mismo momento 
en que la niña se desplo- 
mó bajo la terrible impre- 
sión que le ocasionara la 
muerte del mártir de Da- 
llas. 


EN PLENA LUNA DE MIEL LA PRINCESA Y 
ARENA ANUNCIAN SU PROXIMO CASAMIENTO 


ROMA, 25 (EFE). — La princesa María Beatriz de Sa- 
boya firmó esta tarde que se casará lo más pronto posible 
con el actor italiano Maurizio Arena. La joven manifestó 
con voz alegre y tono desenvuelto: “Naturalmente, luciré 
un hermoso traje blanco confeccionado especialmente para 
mí”, Agregó la princesa, en el brevísimo diálogo que man- 
tuvo esta tarde con los periodistas en la villa del actor, don- 
de reside, que “si Dios quiere, mis hermanas asistirán a la 
boda”. Terminó diciendo “Titi” que espera casarse “en la 
iglesia de Roma Santa Francesca Romana, que es mi se- 


gundo nombre”, 
O LUNA DE MIEL 


ROMA, 25 (ANSA). — La princesa María Beatriz de 
Saboya y el actor cinematográfico Mauricio Arena, los cua- 
les anunciaron ayer su próximo matrimonio posiblemente 
en una iglesia de Roma, se encuentran todavía en la Villa 
de Arena en la periferia de la capital 

Delante del chalet “esperan novedades” periodistas y 
fotógrafos, a quienes se une un grupo de curiosos. 

La reja de la villa está cerrada y se permite la entra- 
da solo a los portadores de telegramas y flores. 


€ NO ESTA CASADO 


ROMA, 25 (France Presse), — Una investigación de la 


Policía Judicial Internacional 


(Interpol), informó hoy a 


los tribunales de Roma que el artista italiano Maurizio 


BUSCANDO CONEJITOS 
HALLAN SUS PESITOS 


MACON, Georgia, 25 
(Associated Press). — Dos 
hermanitos de esta locali- 
dad colocaron una trampa 
para conejos en una zona 
rural cércana, pero en vez 
de  orejudos encontraron 
una fortuna cuando regre- 
saron a inspeccionarla, 

La trampa estaba vacía, 
pero en el fondo de la ma- 
driguera del conejo que 
querían cazar divisaron un 
billete de un dólar. 

Entonces, Robert Single- 
ton, de 13 años. y su her- 
mano Eugene, apartaron 
los yerbajos, metieron la 
mano en el agujero y sa. 
caron una bolsa de papel 
con 29.618 dólares, 

La Oficina Federal de 
Investigaciones dijo que el 
dinero forma parte de la 
suma de unos 66.000 dóla- 
Des robados el 12 de octu- 
bre último 


SUS MUEBLES EN 


NS 


REGIO DORMITORIO COMPLETO CON ROPERO DE 2 m. 


al recibir mercaderías . 
26 cuotas de $ 3.000 


Arena nunca contrajo matrimonio antes en Hong Kong. 

Mauricio Arena que debe desposar próximamente a la 
princesa María Beatriz de Saboya, no se casó en Hong 
Kong a principios de año con la azafata alemana Mónika 
Ronge, lo que desmiente declaraciones que hizo entonces 


el propio artista italiano. 


PICK-UP F. 100 
RASTROJERO 52 HP. 
FIAT 600 E. 


Avda, PAVON 4668 


FORD FALCON 0 Km. 


TORINO — CHEVROLET 400 
TAXIS O PARTICULARES 


$ 200.000 y CUOTAS DESDE $ 20.000 
0 Km. $ 175.000 y ctas. desde $ 17.000 
0 Km. $ 110.000 y ctas. desde $ 12.000 
0 Km. $ 110.000 y ctas. desde $ 12.000 


1% cuadra Estación Lanús 


Kapert 10S 


COMPRA ASI! 


Ó si no PUEDE 
RETIRAR DE 
INMEDIATO SE LO 
GUARDAMOS EN 
MUESTRO 
DEPOS:TO 
SIN CARGO 


COMEDOR 4 
CON 1 CUOTA DES 4.000 
ESOS E EN 


JUEGO DE LIVING 


5) 
con 1 cura oe $ 2,000 


Oo 1 cuor nc 5 2.800 
Av. SAN MARTIN 3263 
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UE 
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SERIAS REACCIONES POR 
EL DISCURSO Dr GESTIDO 


MUNTEVIDEO, 25 (EFE). — “El gobierno vive en el reino de la improvisación”. 
“bj presidente manifestó que por tercera vez se cambiará la línea económica 
exterior del país, ¿será la última vez que se cambia?”. Estas duras críticas al 
gobierno fueron hechas por representantes de dos fuertes grupos políticos de 
la oposición, al ser interrogados sobre las consecuencias y motivos del discurso 
que el presidente Gestido pronunciara dos días atrás a través de una cadena 
de radio y televisión. El discurso fue catalogado como una “agresión política”. 


El senador Ferreira Aldunate, aparte de 
Ariticar la continuidad de variaciones en la 

olítica económica desarrollada por el go- 
boa, aseveró que las culpas que el pre- 
bidente Gestido cargara sobre el anterior 
gobierno en relación al deterioro econó- 
mico del país, en la posibilidad de que 
fueran ciertas, nunca son Jas únicas, ya 
que este gobierno lleva ocho meses de 
función y hasta el momento nada ha 
hecho por mejorar esa situación. 

El senador de la oposición, Carlos Julio 
Pereira, asrega que la desorientación mos- 
trada por el gobierno está explícita en 
los diversos cambios de política económica 
exterior llevados a cabo a través de solo 
ocho meses de gobierno. 


Q "AGRESION POLITICA” 


MONTEVIDEO, 25 (Associated Press). — 
£l ex ministro de Hacienda, Amílcar Vas- 
concellos, reaccionó esta noche contra el 
discurso del presidente Oscar D. Gestido, 
señalando que “constituía una agresión 
política”, 


A A H€á HA ASAÁ 


Dijo también que el próximo viernes res- 
ponderá a los términos del discurso de 
anoche, en un homenaje que se realizara 
en la casa del partido Colorado. 

Según se dijo en esferas allegadas al ex 
ministro, el discurso de Gestido y en espe- 
cial lo relacionado a la situación económi- 
ca, configuraría un “ataque a la política 
por él estructurada”. 

Vasconcellos, que pasó a ocupar su ban- 
ca en el Senado, rechazó cuando era mi- 
nistro algunas recomendaciones del Fondo 
Monetario sobre la conducción económica 
y señaló que se debía desarrollar “una po- 
lítica propia”. Esto causó tirantez en las 
relaciones con el organismo internacional, 

Las discrepancias en el seno del equipo 
económico se hicieron notorias a conse- 
cuencia de esa posición, Cuando se adop- 
taron las medidas de seguridad el lunes 
9, cinco ministros renunciaron al gabinete 
de once miembros, por mostrarse contra- 
rios a esa decisión, pero uno de los moti- 
vos de fondo lo constituía esa orientación 
sustentada por Vasconcellos y Faroppa. 


SEPARARON DE SU CARGO 
AL POLICIA TORTURADOR 


BAHIA BLANCA, 25 (De nuestro corresponsal). — Fue 
separado de su cargo el oficial principal Hugo Vázquez, 
guien se hallaba a cargo de la subcomisaría de Copetonas. 
Fue reemplazado por el oficial Carlos Pérez, que asumió 
ayer la titularidad de la seccional. La separación del cargo 
de ese oficial, se debe a la substanciación de un sumario 
por apremios jiegales, privación ilegal de la libertad y abuso 
de autoridad, cargos que formulan quince personas contra 
Hugo Néstor Vázquez. Este policía, como ya informáramos 
oportunamente, estaba investigando el robo de ganado, de- 
tuvo a varias personas en averiguación del hecho y reem- 
plazó el “interrogatorio”. por una fusta, con la cual golpeó 

. despiadamente a los “demorados” que, en definitiva, resul- 


*Relojes' 


ELECTION 


taron ser inocentes. 
Como se recordará al tenerse conocimiento de este suce- 
so, la población y el comercio indignado (éste cerró sus 


puertas), impulsaron una investigación. 


Necesita para sus locales de venta en Capital y Gran Bs. Aires: 


VENDEDORAS 


Edad: de 16 a 18 años. Estudios: Sexto grado aprobado. 
Preferentemente con nivel secundario 


MUY BUENA PRESENCIA 
Presentarse de lunes a viernes de 8 a 17 hs. 


FRANKLIN 2156 - CAPITAL 


ANOTE 10S NUEVOS 


NUMEROS 


TELEFONICOS DE 


pp EN 


: 


YRANSPORTES AEREO9 PORTUGUESES 


42-981 al 9815 


SANTA FE 989 


con Cédula de 
Identidad en SELECCION Y CAPACITACION 


VALDES SE REFIRIO AL 
PROBLEMA DEL BEAGLE 
EN UNA ENTREVISTA 


SANTIAGO DE CHULE, 25 
(ANSA). — “Estamos cerca, 
pero al mismo tiempo esta- 
mos lejos”, de una solución 
en el canal de Beagle, de- 
claró hoy el canciller Ga- 
briel Valdés :en entrevista 
exclusiva concedida al yes- 
pertino “La Segunda”. 

El ministro de Relaciones 
Exteriores, que aseguró tam- 
bién no sér presindaciable, 
señaló, en otro orden de co- 
sas, que Cuba no ha respe=- 
tado el principio fundamen- 
tal de la no intervención, y 
no quiso abrir juicio sobre 
la muerte del “Che” Guevara 
pese a la insistencia del cro- 
mista en sacarle una decla- 
ración sobre el particular, 


BOMBEADOR 
FAMILIAR 
DOBLE ENGRANAJE 
DOBLE BIELA 
SILENCIOSO 


¿ELEVADO 
RENDIMIENTO 


PERFECTA 
TERMINACION 


- E dea 
OMBAS A ÑS 
B 3 : 


DIAFRAGMA 
wa 


A RULEMANES 
0 A QUIES 


ANTONIO OALOGERO'e Hijos S.R.L. 


OSPANGA D05S|DUENOA AMAS 


CAMISA 
PARA DAMA 


manga %, 
fibra poliamídica 
varios colores 


+ 699 


PLATOS 
HONDOS 
Y PLAYOS 


Loza Festival 
en color, c/u, 


s 69 


CHOCOLATE... 
NESTLE 


tableta 150 grms. 


s 59 


CRUZ 
DE MALTA 


paquete 1 Kg. 


s 96 


DRY GIN 
PETERS 


botella 1 litro, s/e. 


$ 95 


VINO VARON 


DE LA CHACRA 


tinto y blanco 
damajuana 5 lts., s/e. 
env. en origen 


s 380. 


10 Its., s/e. 


s 690 . 


POLVO 
LIMPIADOR 
ODEX 


tarro de 


CONJUNTO 
DE CASACA Y PANTALON 
o pollera, piqué liso ....»....p 


BATON MAÑANERO 


en cefir rayado con aplicaciones 


CALZADO DE BRIN 
Cromoflex para hombre, con cor: 
dones O mocasín 


MOCASIN PARA HOMBRE 
piso de suela, marrón, suela y 
negro 


PANTALON PARA HOMBRE 


pople de algodón 


CAMISA PARA VARON 
fibra poliamídica, manga larga, 
blanca y celeste ....... 


.o...»o 


VENTILADOR 
de columna extensible, 16”, ba: 
rral cromado, garantía total ..., 


JUEGO DE CUBIERTOS 


Renania, 24 piezas acero inox. ». 


ACOLCHADO ““ALACET” 
fibra poliamídica, estampado da» 
ble faz, 2 plazaS .......ooo.» 


ALMOHADONES 


para jardín, novedosos colores .., 


AUTO-CAFETERA 


para coches, japonesa 


CUBIERTAS: 5.20x12 


Banda Blanca, 4 telas Nylon, 


ANANA AGRONORTE 


en trozos, lata 850 grmsS. ......, 
JALEA DE MEMBRILLO 


Fanacoa, frasco 450 grms. ....» 


DULCE DE DURAZNOS 
Platero, lata 440 grmS. ......a 


JABON LIMZUL 
Paquete 900 grmS. ........f 


TOMATES AL NATURAL 
Platero, lata 380 grmsS. .....+.» 
VINO NEBIOLO 

Escorihuela, S/l. ...o.ooooosos 
SIDRA REAL 

Etiqueta blanca, s/8, ¿...».»... 
ACEITE SWIFT 

Lata 4,700 lts. ... ' BOSOODO roo 
LECHE NIDO 

Lata de 1 KB. ¿....o..coto.on 


JABON 
El Gaucho, pan 400 grms. 7 


$ 2.990 
s 399 
$ 399 


s 1.190 
990 


599 
s 9.990 
s 1.950 


5 4.990 
s 499 


$ 3.990 


5.990.- 
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Se acepta el pago con órdenes de créditos 


personales bancarios, 
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¡PROHIBIDO ENFERMARSE! 


CCNCURRIRA ONGANIA A 
LA CENA DE PREFECTURA 


Con motivo de conmemorarse el 157% aniversario de la 
cre ción de la Prefectura Nacional Marítima, el presidente 
de la Nación, teniente general Juan Carlos Onganía, con- 
currirá mañana a la cena de camaradería que habrá de 
realizar dicho cu-rpo en los salones del Plaza Hotel. 

En el hall princips1, y a las 21.45, será recibido el Pre- 
sidente de la Nación por el Comandante de Operaciones 
Navales, almirante Benigno Varcla y por el prefecto Na- 
cional Marítimo, contralmirante Carlos B. Sampietro, en 
cuya compañía habrá de trasladarse al salón de recibo, 
donde se servirá un coctel. Posteriormente el teniente ge- 
neral Onganía se trasladará al salón comedor, ocupando 
la cabscera principal junto a las demás autoridades. A los 
postres, y para referirse a la trayectoria cumplida por la 
institución en sus 157 años de vida, harán uso de la pala- 
bra el Prefecto Nacional Marítimo y el Comandante de 


Operaciones Navales 
O ACTOS CENTRALES 


Ayer fue agasajado el periodismo por las Futoridades 
de la Prefzctura Nacional Marítima, y se dieron a con3cer 
los actos centrales que se realizarán el día 29. A las 9.30, 
el prefecto, inspector general Ricardo Alberto Bierwarth, 
colocará al pie del monumento al almirante Brown una 
ofrenda floral. Asistirán al hom:naje jefes superiores de 
la Prefectura, oficiales e invitados especiales. Y a las 10.30, 
en Cangallo 90, se realizará una misa de 'campaña para 
luego entregar premios por actos de arrojo y medallas a 
los que cumplieron las “bodas de oro” con la institución. 


UN DERROCHE DE LUJO PARA LA 
CORONACIÓN DEL CHA DE PERSIA 


TEHERAN, Irán, 25 (Asso- 
«€ia.ed Press). — La coro- 
ha que el cha de Irán co- 
locará en la cabeza de su 
esposa, la emperatriz Farah, 
en los actos de coronación 
de mañana fue el encargo 
de más importancia cumpli- 
mentado por los famosos 
joyeros de París Van Cleff 


y Arpels, dijo hoy Pierre 
Arpels. 
“Es la primera vez que 


hemos hecho una corona”, 
dijo el joyero en una entre- 
victa. 

La corona del cha fue he- 
cha en 'Veherán para su pa- 
dre en 1921 por un refugia- 
do ruso, 

La chabarou emperadora 
Farah, la belleza de 29 años, 
de cabello nezro, estudian- 
te de argwtectura en París 
hasta que se convirtió en la' 
tercera esposa del cha, hace 
ocho años, será la primera 
mujer que será coronado en 
la historiz de la monarouía 
persa, quie tiene 2.590 años 
de existoncia. 

La corona de oro y pla- 
tino, que pesa un kilo ocho- 
cientos gramos, está guar- 
necida con una esmeralda 
de 150 quilates, 499 diaman- 
bes, 36 rubíes, 37 esmeral- 
das pequeñas y 105 perlas. 


“El encargo ha venido pre- 
ocupándome durante más 
de un año”, explicó Arpels. 
Dieciocho joyeros traba- 
jaron durante cuatro meses 
y medio en París en la con- 
fección de la corona y se 
necesitó un mes y medio 
aquí para terminar la labor. 

“Realmente —añadieron— 
el trabajo fue monstruoso. 
Hemos quedado totalmente 
agotados.” 

A todo-esto, la capital de 
Irán ya luce como en sus 
épocas de mayor esplendor 
para la ceremonia. Ilumina- 
da magníficamente, Tehe- 
rán impresiona en las no- 
ches al viajero más apáti- 
co. Los miembros de la no- 
bleza europea se cuentan ya 
por decenas en la ciudad, y 
las invitaciones especiales se 
han agotado. Jeques y emi- 
res de los países árabes ri- 
valizan con su ostentosza ri- 
queza, y marchan por las 
calles seguidos por sus sé- 
quitos, que evidencian “un 
lujo asiático”. Los represen- 
tantes de países occidenta- 
les se ven empequeñecidos 
ante todo este boato y es- 
plendor, a que son tan ape- 
gados los orientales. Resal- 
tan, sin embargo, por su don 
de gente y su fino trato. 


de la 


EL 31 


SEGURO DE Ze 


AUTOMOTORES 


CAJA NACIONAL 
DE AHORRO POSTAL 


DE OCTUBRE PROXIMO 
VENCE EL PLAZO PARA ABONAR LAS 
PRIMAS CORRESPONDIENTES AL 
CUARTO TRIMESTRE DE 1967, 


RECUERDASE LA NECESIDAD 
DEL PAGO EN TERMINO PARA EVITAR 
LA CADUCIDAD DEL SEGURO. 
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Sigue el Agio Criminal con los Medicamentos 


Hace un tiempo se les dio carta li- 
bre a lo laboratorios permitiéndoseles, 
que fijaran dichas empresas los precios; 
éstos quedaban vigentes, mediante una 
simple declaración jurada. Se dijo que 
este régimen era la solución frente al 
anterior” que consistía en el precio 
máximo, la existencia de mutuales, ete. 
La triste y sórdida verdad, es que des- 
de entonces (desde hace unos cuatro 
o cinco meses) la carrera de los pre- 


“| cios en un sector tan decisivo como 


es el que hace a la salud del pueblo 
no ha cesado de producir alzas increí- 
bles, que tornan un lujo el enfermar- 
se. En anteriores notas CRONICA se 
ocupó de este grave problema, de esta 
lacra social. Y dijo de esos medica- 


mentos, que eran “medicamentos que 
enfermaban”, aludiendo al sacrificio 
económico que representaba para la 


mayoría del pueblo la necesidad de te- 
ner que recurrir a ellos, Y bien; aho- 
ra volvemos sobre el tema, para apor- 
tar nuevos detalles, tratando una vez 
más de penetrar la madeja de grandes 
intereses que se mueven detrás de es- 
te vil negocio, Los primeros en estar 
contra este estado de cosas son los 
farmacéuticos que por su contacto con 
el público palpan el problema en for- 
ma directa, Uno de esos profesionales 
nos cuenta el caso de un cliente que 


El tránsito por la ciudad se 
va tornando día a día más 
dificulteso, pese a que guar- 
dias especiales desvíam los 
vehículos particulares, sean 
automotores como de trac- 
ción a. sangre, por calles se- 
cundarias. Las principales 
arterias de la ciudad yen pa- 
sar solo impresionantes auto- 
motores de super-lujo, algu- 
nos de ellos fabricados espe- 
cialmente para los jeques de 
los feudos petroleros asiáti- 
cos. Una sombra empaña los 
festejos. Ya se ven rostros 
preocupados ante la extrema 
gravedad que adquirió en las 
últimas 48 horas el conflicto 
árabe-israelí... 


POR CRITICAS DE LOS PILOTOS INSTRUYEN 
UN SUMARIO EN AEROLINEAS ARGENTINAS 


Ante la declaración pública realiza- 
da por los pilotos de Aerolíneas 'Argen- 
tinas, la administración general de di- 
cha empresa estatal de aeronavegación, 
dio a conocer un comunicado, 

Expresa: 1) Que la declaración de 
los pilotos constituye un acto de indis- 
ciplina, - pues el derecho de crítica o 
petición de los dependientes de la em- 
presa no puede exceder los límites de 
la representación natural de dichos de- 
pendientes, “cuando actúan en grupos, 
ni dejar de lado la vía jerárquica; 2) 
Que por tal falta de disciplina, se ha 
dispuesto la instrucción de un sumario 
para individualizar a los firmantes del 
comunicado y hacer efectiva su respon- 
sabilidad por esos actos y por la repre- 
sentación que invocan; 3) Que los pilotos 
de: Aerolíneas Argentinas están agrupa- 
dos: y representados por la Asociación 
Pilotos Líneas Aéreas (APLA), estando 
pendiente con dicha entidad, exclusiva- 


HORARIO MATUTINO 
EN LA PROVINCIA 


LA PLATA, 25 (De nues- 
tro corresponsal), — Desde 
el próximo 1% de noviembre * 
regirá muevo horario en la 
administración pública bo- 
naerense. Desde ese día to» 
das las dependencias oficia» 
les trabajarán desde las siete 
horas hasta las trece, pro- 
longándose este horario has» 
ta el 30 de marzo de 1968, 
En cuanto al horario ban» 
cario, para el Banco de la 
Provincia y los oficiales y 
* privados que funcionan en 
territorio provineial, en los 
próximos días se dará a co- 
nocer el horario que regirá 
en, la materia. 


tuvo que hacer atender a su hijo de 
tos convulsa. “Ese hombre estaba de- 
sesperado —nos dice—. No sabía para 
dónde agarrar, cuando se enteró que 
la inyección recetada costaba 3,500 pe- 
sos. Lo ví salir de la farmacia y U 
rato apareció con el dinero. Es todo 
lo que me queda de la quincena”, me 
dijo. Tuvo que comprar además un ja- 
rabe que le significó un' desembolso de 
400 pesos más. Lg visita del médico le 
salió 1.000 pesos y la aplicación de la 
inyección 200. Haga cuenta. Y esto so- 
lo para empezar... 


0 OTRAS OPINIONES 


Otro profesional de! ramo nos dice 
—“Mire, unas simples gotas nasalcs, en 
cuestión de días se fueron de 60 a 180 
pesos; el Redoxón (1 gramo) que no al- 
canzaba a los 90 pesos, al cabo de dos 
meses está costando 200 pesos. Es jue 
los laboratorios están siguiendo la po- 
lítica de las fábricas de coches, Incor- 
poran a su línea de productos 1, ó 2 
6 3 de ellos, a precios prohibitivos “pa- 
ra hacer caja” y con esos pocos medi- 
camentos hacen su agosto. Todos los 
demás productos que dicen fabricar, 
son en realidad de “relleno” y sirven al 
solo efecto de presentarse ante las au- 
toridades con una producción teórica 


y global que impresione, pero que no ' 


KRIEGER VASENA HA | 


la estafa. Otro ejemplo monstruoso lo 
corstituye el de la Vibramicina. Se es- 
tá vendiendo el envase con 5 cápsu- 
las, a 1.200 pesos. Sale a razón de 200 
pesos por cápsula y el enfermo debe 
tomar 1 ó 2 por día, En este caso hu- 
bo resistencia a comprar. Entonces el 
laboratorio sacó un envase con 3 cáp- 
sulas, cuyo valor absoluto es menor, | 
pero en relación sigue costando igual. 14 
Al paso que vamos van a sacar el mi= . 
ni-envase con una sola cápsula”. És | 
Un tercer profesional señala que “a 

pesar que el dólar ahora no varía y Ñ 
los sueldos están congelados, los labo- ' 

| 


responde a la verdad. Así se consuma 
| 
| 
| 


ratorios continúan aumentando en un 

56 10 por ciento sus productos, en for- 

ma ininterrumpida”. Expresa después 1 
—Le voy a dar un dato más: la dro- ' 
guería, intermediario entre e€l farma | 
céutico y el laboratorio nos ofrece qu | 
por cada unidad que compremos 

ciertos medicamentos, otra unidad di | 
regalo. ¿No está todo dicho? Por otr | 
parte, la mayor producción de un me ' 
dicamento significa aumento de pre 


pacto” de un medicamento para “da | 
con todo”. ¿Qué habrá «que hacer? El Ú 
los hechos, ese alza criminal equival 
a una prohibición de enfermarse. 


FARAH 


Y 


DIBA 


BONN, 25 (Reuter). — El 
ministro argentino de Hco- 


se vio imposibilitado de asis- 
tir por tener que participar 


INICIADO CONTACTOS 


nomía, Adalbert Krieger Va- 
sena, inició hoy conversa- 
ciones con funcionarios de 
Alemania Occidental en tor- 
no a los problemas que afec- 
tan las exportaciones ar- 
gentinas. 

Krieger Vasena se reunió 
con el secretario de Estado 
del ministerio de Economía, 
Fritz Neef esta mañana y 
luego almorzó con el minis- 
tro de Cooperación Econó- 
mica H. J., Wischmewski. 

En principio se pensaba 
que el gimuerzo iba a ser 
presidido por el ministro de 
Economía de Alemania Fe- 
deral, Kar] Schiller, pero éste 


cio, y no vebaja, ya que los laborato: ' 
rios aprovechan, lo que llaman el “im 


en una importante reunión 

en su carácter de mediador 

entre los tradajadores meta- í 

lúrgicos y sus empleadores. | 
Fuentes germano occiden- 

tales indicaron que las con- 

versaciones de Kriezer Vase- 

ma con Neef, .se centraron en 

las dificultades que deben - 

sortear las exportaciones ar- 

gentinas debido a la política 

agricola proteccionista 

tada por el Mercado 

Europeo. 


Krieger Vasena también 
tiepe pensado mantener hoy = 
conversaciones con el minis- 
tro de Relaciones Exteriores 


mente, un pédido de aumento de re- 
tribuciones, y 4) Que la apreciación y 
ponderación de la gestión empresaria 
está, por ley, diferida al Poder Ejecu- 
tivo de la acción; por intermedio de la 
juridiscción del señor comandante en 
jefe de la Fuerza Aérea, por los órga- 
nos y medios naturales e idóneos para 
ello, informados periódica y permanen- 
temente. 
O LOS:PILOTOS 

En la Sociedad Italiama de ¡Socorros 
Mutuos, se reunieron ayer los pilotos 
de Aerolíneas Argentinas, que-debatie- 
ron ampliamente la situación de la em- 
presa, Uno de los participantes explicó 
que el problema no revestía caracterís- 
ticas gremiales “simo que va más allá”. 
“Se trata —afirmó—, de defender a Ae- 
1o0líneas entinas de la burocracia 
ineficaz la. ahoga”, 

Otros asistentes puntualizaron una 
serie de críticas.- Se-señaló que cuando 


| 
Í 

) | 
Willy Branat. | 
| 


se resolvió utilizar para servicios de car- | 
ga los veterano: DC4, las autoridades 
de la empresa no prestaron el impres- 
cindible auspicio. Tampoco se dio la 
debida difusión a este- muevo servicio. 
Además, .se informó que- próxima- 
mente llegarán al país dos aviones- 
Boeing para incorporarse a la flota “y 
mo se han tomado las medidas -necesa- 
rias para la preparación del número-de: 
pilotos que estarán en aptitudes de ope- 
rar con esas máquinas”. | 
Se denunció también que hace un 
tiempo viajó a Gran Bretaña una dele- 
gación integrada por 10 personas para 
adquirir un simulador de vuelo de 
Boeing, útil y económico aparato para 
instruir a los tripulantes. “Varios de 
los miembros de tan numerosa eomi- 
sión —se dijo— carecían del necesario 
conocimiento técnico para apreciar las 
ventajas del simulador, que por fin, na 
fue somprado”. : 


sE LLama SUDOrpOX 


Y PEGA EN UNA HORA! 


SUPERPOX es un nuevo cemento Epoxi, flamante inven- z 


ción que permite pegar, soldar y rellenar cualquier 
Es un producto arpa fabricantes de suprabond . 


x_E_XKxú -—_——__Q—o—____ qx. _____ _ -»z-__ AA——K—KÁÁ 
DISTRIBUYE ARTEFA: ENTAE RIOS 1023/29 BS. AS., TEL. 239-5877 | 26-2208 | 27 - 621 


material en una hora. 


Adquiéralo en los comercios' de su zona - 


Representantes en todo el pais 


- suenos Aires, Miércoles 25 de Octubre de 1 


' PERONISMO: HAY NUEVA CRISIS 


Une nueva situación de enfrentamiento 
se ha planteado en el peronismo, como 
consecuencia de la actuación de la nueva 
junta coordinadora que encabeza el ma- 
yor Bernardo Alberte. Este, según infor=- 
mamos ayer, en uno de sus comunicados 
destinados. a la publicidad, lanzó críticas 
contra Delia Parodi por haberse dedicado 
a prestar auxilio y asistencia a las vícti- 
mas de la inundación, en unión con el se- 
ñor Rogelio Coria y otros dirigentes obre. 
ros que el mismo mayor Alberte había 
resuelto “expulsar del Movimiento”. Aho- 
ra mientras otros dirigentes peronistas ex- 


UNA REUNION 
DEL GABINETE 


Pasado mañana volverá a 
reunirse el elenco ministerial 
con la presidencia del jefe de 
Estado, teniente general! 
Juan Carlos Onganía. Aun- 
que no se ha suministrado 
información oficial, trascen- 
dió que el gabinete volverá a 
analizar dos cuestiones pen- 
dientes de sesiones anterio- 
res, esto es, la aceleración 
de la denominada “raciona- 
lización administrativa”, y 
nuevas normas laborales pa- 
ra los trabajadores del Esta- 
do. Sin perjuicio de estos 
temas, trascendió que tam- 
bién ha de hablarse acerca 
de las inundaciones y los 
daños padecidos por las po- 
blaciones y el país, así como 
de los distintos amuncios y 
proyectos ya difundidos vin- 
culados con la ayuda y re- 
construcción que sería nece- 
sario concretar, 


SE REUNEN 
JUBILADOS 
DE PRENSA 


La Asociación de Jubila- 
dos y Pensionados de Em- 
presas Periodísticas (AGY- 
PEP), realizará mañana, a 
las 16.30, en Rodriguez Pe- 
ña 80, su asamblea anual. 
Considerará la memoria y 
balance: del ejercicio y pro- 
cederá «a: renovar parcial- 
mente su comisión directiva. 
Sin embargo, el aspecto más 
importante de la asamblea 
es la insistencia en una lar- 
ga lucha la más insistente 
de entidades similares, para 
obtener el 82 por ciento de 
la retribución mensual co- 
mo haber jubilatorio. La 
AGYPEP ha hecho doctrina 
en este sentido: La jubila” 
ción debe corresponder al 
82 por ciento: del ingreso to» 
tal del activo; incluidos los 
adicionales y cualquiera fue- 
re el concepto de percepción, 
esto es, un 82 por ciento real 
y actualizado. 


CANAS 


_ ¡NUEVO! 


FIJADOR MERRICK 
POMO AZUL 
Oscurece las canas en pocos 
días. Conozca esta novedad 

de la cosmética moderna, 


El Fijador 
Merrick, pomo 


perfectá. 

Ud. no usó aún 

este fijador, lo 
'” invitamos a 


. de Loadres, 
os de la 


Crónica 


Inician una Campaña Contra Delia Parodi 


presan su solidaridad con Delia Parodi, 
la aludida junta coordinadora —de acuer= 
do a lo informado hoy—, ha resuelto ini- 
ciar una campaña contra la citada divi- 
gente, llevando a “las bases de todas las 
circunseripciones de la Capital” los mo- 
tivos de agravio ya expuestos en el co- 
municado. Se trataría de “destruir defini- 
tivamente”, según se afirma, la persona- 
lidad de quien sigue siendo hasta hoy la 


principal figura del peronismo femenino. 
No se conocen las causas de este planteo: 
Delia Parodi se ha mantenido alejada de 
las disputas de dirigentes de los últimos 
tiempos, dedicándose casi exclusivamente 
a la acción de la Fundación Esperanza 
Popular que preside, que trata de conti- 
nuar con hechos concretos el ejemplo de 
Eva Perón, Mientras tanto, Augusto Van- 
dor dirigió un telegrama a la señora de 


Nuestro baúl 
es para llevar de todo. 
Incluso gente. 


En realidad el Renault 4L no tiene baúl 
Por dentro el Renault 4L es todo un enorme 
espacio. 
Tan grande que cuatro personas holgada- 
mente acomodadas no llegan a ocuparlo todo. 
Queda tras ellos un gran espacio libre que 
podría llamarse baúl por sus fines prácticos, 
Pero que en realidad no es tal cosa porque 
los baúles tienen tapa y no puerta. 
Y tampoco son tan grandes, luminosos y 


Oradioto de calidad de INDUSTRIAS KAISER ARGENTINO 


en ellos. 


rásina Y 


Parodi donde dice: “Lo único duradero, 
que ni siquiera la arbitrariedad puede ja= 
más lesionar ni descalificar, es la conduc= 
ta y la lealtad. Usted exhibe esos atri- 
butos a través de muchos años de cárcel 
y de lucha Reitérole una vez más mí amis= 
tad y solidaridad” En términos similares 
se define el señor Juan Walter A. Schmidt, 
secretario general de la Asociación de Via= 
jantes de la Argentina. “La obra social 
de Delia Parodi —señala—, sigue mere= 
ciendo el reconocimiento de los argenti- 
nos y de los peronistas”. 


GOWLAND PUBLICION 


alegres como para que un chico pueda viajar 


En realidad debimos decir: “El Renault 4L, 


gente”. 


es para llevar cualquier cosa. Sobre todo 


s 


RENAUL 


...Dpara inteligentes 


' 

' 

] 
el 
f 

4 
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POR SU MALA PUNTERIA. Jacinto Pérez Fer- 


níndez, vecino de 
Gereral Rojo, jurisdicción de San Nicolás, es muy aficionado 
a la caza, <olió con su escopeta y s1 perro y se internó en 
un can» o «> don S:gundo García, sin pedir permiso. Vio 
una perd”?, 2finó la puntería y apretú el gatillo. Su perro 
corrió en busca de la pieza, pero ro pudía con ella. Resultó 
que, por ertor, en vez de dar en la perdiz. mató un chan- 
chi o. Crono s: lo llevaba, pensando en dorarlo al horno, 
lo vieron ds:de l?s casas y avisaron a la policía. Está entre 
rejes en la comisaría local. El lechór fue secuestrado, Es 
el cuerpo d+1 delito, pero lo más probable es que sirva de 
alimente a los vigilantes. 


CON EL DERO EN EL GATILLO. Dos menores, 
— — . - después de 
haber visto muchas películas de pistoleros y algunas series 
de televisión, llegaron a la conclusión de que ellos también 
podían sanar mucho con solo poner el dedo en el gatillo. 
Uno de 15 eños le robó un revólver a su padre, pero no 
tenía balas, El otro empuñó una pisivla de material plás: 
tico y en una ca le solitaria de Luján, intimidaron al tran- 
seúnte Jocs? Montencegro. 
—¡Arriba les manos, venga la guita!, dijo el de la pis- 


tola pl'stica, cue solo cuenta 14 años. , ñ 
La presun a victima les dio dos vhirlos, les quitó las 
“armos'” y los llevó de las orejas a la comisaría. Prometie- 


ron no rei' cidir y se los entregaron Aa sus padres. 


GALAN EN LA MALA. Tenés pinta de galán de ci- 
ne, Je dijeron unos amigos a 
Horacio Pelliza, d+ 20, años, vecino de Dominico, Ce lo ere- 
yó y en avenida Mitre intentó su primera conquista. Como 
mo tenia facilidad de palabra usó las manos. La rubia lla- 
mó a un visilante y ahora está entre rejas. 


Defaness Penales 


Cavital y pProvincia 
Dr. R. CASTELLON 
Aborado Esvecializado 

Bmé Mitre 1943 
2do. “D” . T.E. 40-4791 


domiciliado en 


Cromr<.. 


Buenos Aires, Miércoles 25 de Octubre de 1987 : 


TIROTEO: UN MUER 


TO 


Se Resistió a una Comisión de Pesquisantes 


Esta madrugada, poco antes de las 2, 
en el barrio de Mataderos, una comi- 
sión policial sorprendió a 3 sujetos, que 
se disponían a cometer un atraco en 
un hotel por horas. Los maleantes ata- 
caron a tiros a los representantes de la 
autoridad, que repelieron Ja agresión 
con sus armas. Un maleante resultó 
muerto y otro que iba herido, consiguió 
escapar con su tercer compañero. A la 
hora indicada, el oficial subinspector 
de la comisaría 42% José Alberto Gó- 
mez, realizaba una recorrida por el ra- 
dio de esa seccional en compañía de 
los pesqguisantes de Ja División Vigi- 
lancia, y Delitos de Investigaciones, 
cabos Miguel Angel Rosina y Oscar 
Igón. Cuando llegaron a la calle Ba- 


sualdo y Juan Albérdi, observaron a 
tres sujetos que se acercaban a la puer- 
ta de un hotel, ubicado al 900 de la 
primera de las calles nombradas, 


Resolvieron interrogarlos y se acer- 
caron, haciéndose reconocer como: po- 
licías, a la vez que les pedían sus do. 
cumentos de identidad. Rápidamente 
los tres extrajeron armas de fuego 
con las que dispararon contra los po- 
licías a la vez que trataban de ale- 
jarse del lugar. Los pesquisantes se 
defendieron y se produjo un - tiroteo 
que provocó alarma en el barrio. Uno 
de los maleantes cayó herido a cin- 
cuenta metros del lugar. Otro tam. 


dado por el tercero siguió la fuga tre= 
pando a un Chevrolet 400 que estaba 
estacionado en las inmediaciones. en 
el que se alejaron a 'gran velocidad. 
En el lugar quedó un reguero de san- 
gre. El herido fue llevado 21 hospital 
Salaberry, pero murió antes de que 
recibiera asistencia médica. Le se 
cuestraron una pistola con sue cap- 
sulas servidas. Le tomraron Jas im- 
presiones digitales y así lograron iden- 
tificarlo esta mañana. Se trata de Mi 
guel Hoabat, argentino, de 28 años, 
sin profesión ni domicilio fijo, que 
registra frondoso prontuario en Ro- 
bos y Hurtos. Se inició en el delito 
siendo menor y sufrió una condena 


. contraron con el 


FALLO EL GOLPE Y 
UNO CAYO HERIDO 


Tres sujetos provistos de 
armas de fuego intentaron 
rsaltar la sucursal del Ban- 
co Argentino de Comercio 
en Estrada 931 de Villa Mai- 
pú, en jurisdicción de San 
Mertín, 

Pero, cuando hicieron su 
entrada en el local, se en- 
vigilante 
Héctor Olivera, que vestía 


ron la fuga cubriendo la re- 
tirada a balazos y el agente 
repelió la agresión con su 
arma. Olivera salió tras los 
atracadores que volvieron a 
disparar sus pistolas, pero 
uno recibió un balazo en el 
abdomen y Cayó, mientras 
los otros conseguían esca- 
par. Lo llevaron al Policlí- 
nico San Martín donde que- 


bién fue alcanzado por las balas y ayu- 


de siete años de prisión. 


nio Camino o Edmundo 
Juan Graf, italiano, de 28 
años, casado, domiciliado en 
Martín Míguez 405 de Villa 
Bosch, que registra prontua- 
rio en la Policía Federal y 
de Ja Provincia y cumplió 
úna condena por robos rei- 
terados. 

Desgraciadamente durante 
el tiroteo resultó herida en 


uniforme, quien les dio or- 


dó internado con vigilancia. 
den de arresto. Emprendie- 


Lo identificaron como Anto- 


PLANEABAN ASALTOS 


Dos jóvenes que ya se habían iniciado en el 
delito cometiendo diversos robos, 
ahora organizarse en banda y cometer asaltos de 
mayor envergadura. Pero un procedimiento de la 
policía de la secional 3% de Lomas de Zamora 
frustró sus proyectos y están zhora entre rejas. 

Se trata de Juan Ramón Alonso, de. 18 años, zú, 
Monte Chingolo, y Juan Carlos 
González, de 21 años, vecino de Berazategui. 

Los arrestaron por sospechosos durante una 
recorrida en la calle y se proponían aplicarles 


se proponían 


comercios en Lomas de Zamora. 


RR HR 


TELEVISOR NORWICH 


PANTALLA GIGANTE 


“DE 59 CENTIMETROS 
¿ULTIMO . MODELO DE LUJO 


PANTALLA 
GIGANTE 
DE 23 PULGADAS 
59 EENTIMETROS 
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A "SOLA FIRMA SIN ANTICIPOS 
SIN CUOTAS AGUINALDOS 


“HECTOR AMADO S.A. 
ARES ABRICANTES Y DISTRIBUIDORES DE LOS ARTICULOS ORWICH 
: CAPITAL $ 300.000.000.0) m/n. 


A SOLA FIRMA SIN «ANTICIPOS 
SIN CUOTAS AGUINALDOS 


EN 30 MESES DE $ 1.000-TOTAL $ 30.000 


“¿STEREO COMBINADO NORWICH 
¿CQMBINADO' ESTEREOFONICO 
-CON CAMBIADOR 


Hasta esta madrugada tra- 
bajaron los bomberos para 
extingir un incendio que es- 
talló anoche en una vieja 
casa de  imquilinato de 
Aristóbulo del Valle 177 en 
el barrio de la Boca. Cons- 
truida. de madera y chapas 
constaba de planta baja y 
un primer piso y ocupaba 
una superficie de Y metros 
de frente por 20 de fondo, 
donde se alojaban seis fa- 
milias de trabajadores. 

_ A causa del- estallido de 
una garrafa comenzó el si- 
niestro en una cocina y en 
pocos minutos, las maderas 
resecas ardieron en toda su 
extensión. Los vecinos pasa- 
ron momentos de pánico y 


WIiINCO 


HAN SIDO 


arresto por vagancia. Pero, al someterlos a un 
interrogatorio, no tardaron en confesar que eran 
responsables de varios delitos contra la propie- 
dad. Sustrajeron varias baterías de automóviles 
estacionados y de camiones y se las vendieron a 
Juan Denazis en su negocio de Rojas y Caagua- 

en Villa Galicia. También saquearon dos 


: Afirmaron que, cansados de ejecutar robos sin 
importancia, habían planeado cometer asaltos de 
envergadura. Para ello contaban con la colabo- 


una pierna la vecina Alba 
Beatriz Nutani, de 17 años, 


FALLO: Camino, Jadrón herido. 


IMPORTANTES 


mientras trataban de poner 
a salvo sus efectos más ya- 
liosos, varios inquilinos su- 
frieron leves lesiones al des- 
cender por las escaleras y 
otros sufrieron los efectos de 
la intensa humareda; .todos 
fueron atendidos en el hos- 
pital Angerich y se retiraron. 
Solo quedó en observación 
hasta esta mañana el vecino 
José Díaz que había recibido 
quemaduras. 

Concurrieron en primer 
término los bomberos volun- 
tarios de la Boca y luego 
trabajaron para la extinción 
del siniestro dos dotaciones 
del cuartel Barracas y una 
de. la Prefectura Nacional 
Marítima, con cuya colabo- 


JOVENES COMUNISTAS 


DETENIDOS 


: Trascendió que una comisión policial realizó un allana- 
miento en una finca ubicada en la zona suburbama de 


- LANUS ESTE 


cousTAUÍMÓNES DE HORNIGON LIVIANO E 


O 


Boulogne. Allí fueron detenidos varios jóvenes, entre ellos 
una mujer, que estaban reunidos en una comida y son en 
su mayoría estudiantes de la Universidad Nacional de Bue- 
nos Aires, vinculados al partido Comunista. Secuestraron allí 
numeroso material de propaganda extremista. Los varones 


están en la cárcel de La Plata y la joven en la Brigada 
Femenina. 


INDUSTRIALIZADAS 


ración de Ramón Alberto Palacios, que disponía 
de las armas indispensables, que había adqui- 
rido a un sujeto en Monte Chingolo. Palacios, 
que resultó ser argentino, de 21 años, soltero, 
domiciliado en. Pasco y Salta, del barrio San 
José, fue arrestado y también confesó. Le se- 
cuestraron dos. revólveres calibre 22 con sus 
proyectiles intactos, y en su habitación hallaron 
radios, cajas de cigarrillos y otros efectos que 
habían sido sustraídos por sus compañeros y que 
guardaba con el fin de venderlos. 


FUE DESTRUIDO POR EL FUEGO 
UN INQUILINATO DE LA BOCA 


ración se extrajo agua del 
río, ya que escaseaba la de 
las cañerías. Se trabajó in- 
tensamente con seis líneas 
de mangueras evilándose la 
propagación a ótras casas 
construidas también de ma- 
dera, que corrieron serie 
peligro. A las 21 €l peligro 
desapareció, pero se siguió 
combatiendo el incendio has= 
ta las 23.30 que se inició la 
remoción de los escombros. 


MORON 


CASA Y LOTE 
a pocos minutos de la esta- 


ción, sobre pavimento, luz 
eléctrica, con tres lineas de 
colectivos 


POSESION $ 98.000.- 
27 cuotas de $ 11.000 y saldo 
$ 4:600 mensuales sin interés. 

Atendemos únicamente en 

nuestras oficinas todos los 

días de 9 a 19 horas 
¡No se deje confundir! 


WAGNER, BERRINO y Cia. 


Local %5, Est, Colectivos Morón 
Lado Sur, Parada Colect, 10 y 14 


LA VIVIENDA POPULAR AL ALCANCE DEL PUEBLO 


FINANCIACION TIPO BANCARIA Y PLAZOS HASTA 72 MESES PARA PAGARLA. 
PRECIOS REVOLUCIONARIOS: desde $ 22.000 y cuotas de $ 2.400. 

COMPRUEBELO VISITANDONOS. ATENDEMOS de 9 a 20 hs. TAMBIEN SABADOS en: 

€ CONSTITUCION: Bdo. de IRIGOYEN 1157 

»* 9 CONSTITUCION: Bdo. de IRIGOYEN 1518 


O LINIERS: Av. Gral. PAZ 10618, esq. Rivadavia (lado Capital) 
€ LA PLATA: 13 entre 527 y 528 


ADMINISTRACION Y DEPARTAMENTO TECNICO; LAVALLE 1619 (Pisos 10% 112 y 129) 


| . Buenos Aires, Miércoles 25 de Octubre de 1967 
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COBRABAN PAGARES ROBADOS 


Se Llevaron Documentos por Valor de Tres Millones 


MATO AL RIVAL 
A CUCHILLADAS 


PATAGONES, 25 (De 
nuestro corresponsal), =- 
Eñ un establecimiento de 
cámpo de la localidad 
de Juan Pradere ocurrió 
anoche un grave, hecho de 
sangre. Trabajaban allí los 
peones Humberto Córdoba 
Izaguirre, chileno, de 27 
años, y otro de la misma 
nacionalidad al que. solo 
conocían por Retamales. 

Desde tiempo atrás .ve- 
nían sosteniendo frecuen- 
tes disputas, y anoche, des- 
pués de la cena, se traba- 
ron en pelea armados de 
cuchillos. Córdoba Izagui- 
rre mató a-.su rival de 
varias puñaladas. Fue 
detenido, y ahora tratan 
de identificar a la víctima, 


LA PLATA 25 (De nues- 
tro corresponsal). — Una 
investigación realizada por 
personal de la sección: Deli- 
tos Contra la Propiedad, per- 


"> mitió aclarar un importan- 


te tobo de documentos y. de- 
tener a los autores del mis- 
mo, que fue denunciado por 
el señor Manuel. Francisco 
Eusebio, titular de la In- 
mobiliaria Argentina, con 
oficinas en Diagonal 74 nú- 
mero 983 de esta ciudad, 
6 DOS CARPETAS 

A fines de agosto último, 
desconocidos se apoderaron 
de dos carpetas con docu- 
mentos firmados, listos para 
el cobro o canje por valor 
de tres millones de pesos. 
También se apoderaron de 
dinero y efectos de poco va- 
lor. 


este caso y se sospechó de 
un ex empleado de la fir- - 
ma damnificada, José Oscar 
Marucci, -argentinó, de 37 
años, viudo, domiciliado en 
Brasil 634 de Ensenada. ES- 
le, sometido a interrogato- 
rios 'no tardó en confesar, 
Dijo que, al retirarse de su 
empleo hace siete meses, se 
Mevó duplicados de las lla- 


ves. Cometió el robo, con la 
cooperación de otro sujeto, 
vinculado, por negocios a la 
firma, que fue identificado 
como Carlos Ghioni, argen- 
tino, de 42 años, tallerista, 
que también, fue. detenido. 
Se domicilia en la ruta 11 a 
la, altura. del kilómetro 42. 
OQ “CAMPANA” 

El delito lo. cometieron en 


FRENTE A CONSTITUCION HUBO 
HOY UN CHOQUE ESPECTACULAR 


Esta mañana a las 8.10, por la calle Lima circulaba un 
colectivo de la línea 9, interno 33, repleto de pasajeros, 
que era conducido por Mario Alejandro Tempelato. Al 
llegar a Brasil, a causa de la rotura de la dirección, el 
coche se desvió y chocó contra una columna del alumbrado, 
para luego derribar la verja del subterráneo. Pese a la 
violencia del choque y que el colectivo sufrió graves 


horas de la noche y Maru- 
cci ofició como “campana” 
mientras Ghioni entraba a 
las oficinas. Sin inconye- 
nientes Ghioni se apoderó 
de las carpetas y juntos se 
encaminaron a su casa de 
Magdalena escondiendo los 
documentos a la espera del 
momento oportuno para 
convertirlos en dinero en 
efectivo, Pensaban visitar a 
los firmantes á¿l vencimiento 
de los pagarés para cobrar- 
les y, como todos estaban 
firmados por personas sol- 
ventes, podrían canjearlos 
dando comisión, en comer- 
cios importantes. Hace cin- 
co días que comenzaron a 
negociar esos documentos. 
Habían colocado uno por 
elevada suma en un comer- 


ACTOS DEL DIA 
DE LA POLICIA 


Prosiguieron hoy los actos 
conmemorativos del Día de 
la Policía. Por la mañana 
en el patio abierto del 
Cuartel Guardia de Infam- 
tería, se procedió a la en 
trega de las medallas Bo- 
das de Oro al personal su- 
perior y subalterno que ha 
cumplido 50 años, desde su 
incorporación a las filas 
policiales. En este acto hi- 
zo uso de la palabra el ¡ns- 
pector general Joaquín Je- 
sús Villegas González y 10 
hizo después el inspector 
general (R) Juan Angel 
López. Por la tarde se en- 
tregaron equipos a los bom- 
beros y se premió a les 
servidores con más de 25 


7 


que Se supone es un com- 
pañero de trabajo 


Se iniciaron averiguacio- 
nes encaminadas a aclarar 


daños, no se registraron víctimas. Intervino con motivo 
del accidente la comisaría 16*. 


cio de Verónica y estaban 


años en la repartición con 
en tratos para liquidar otros. 


medalla de oro. 


SE LLEVAN MEDIO MILLON. Tres hombres jó- 
venes hicieron 
irrupción, empuñando armas de'fuego, en las oficinas de 
la Unión Viajantes de Comercio, en la calle Bartolomé 
“Mitre 1175, primer piso. Amenazaron al cajero, Jorge De- 
metrio Dramis, argéntino, de 45 años, y seis empleados 
que se hallaban en las oficinas; obligándolos a levantar 
las manos y ponerse de cara a la pared. De la caja fuerte 
sacaron 500.000 pesos y despojaron; además, a Dramis de 
la billetera con 15.000 pesos. Después huyeron. 
EN UNA OFICINA. Dos hombres jóvenes, que em- 
puñaban pistolas calibre 45, en- 


traron- en las oficinas instalados en la avenida Juan B. 
Justo 7795, donde se hallaba José Alberto Bustamante, 
argentino, de 26 años, domiciliado en Bartolomé Mitre 749, 
y Carlos Ernesto Veiga, de 26 años, Mitre 821. Los intimi- 
daron con sus armas y tras apoderarse de la suma de 
380.000 pesos se dieron a la fuga y desaparecieron. Las 
victimas hicieron la denuncia en la seccional 43*, 


EL CHOFER DE TURNO. José María Cabrero, ar- 
gentino, de 32 años, do- 
miciliado en 822 número 924 de Florida, conducía el auto- 
móvil de alquiler, chapa 12209, Ford Falcon, modelo 1967, 
cuando fue ocupado por dos pasajeros que se hicieron llevar 
hasta la calle Ramallo y Arcos. Allí, cuando esperaba que 
le pagaran el importe del viaje, lo amenazaron con armas 
y le robaron 4.000 pesos y el automóvil, que él yaluó en 
1.200.000 pesos. Hizo la denuncia en la seccional 35%, 


ROBO A UN EMBAJADOR 
Y LO HAN APREHENDIDO 


CUANTO TIEMPO 
PASA USTED 
EN LA CAMA? 


Si —según- serias estadísticas el ser humano 
transcurre la mayor parte de su vida en la cama 
ésta deba brindarle sensación placentera, reposo, 
descanso efectivo. Para eso,ila cama debe reunir 
la CALIDAD necesaria... 


ESA «CALIDAD: SE LA ASEGURA MUEBLES INDEPENDENCIA, EN 
TODOS LOS JUEGOS QUE FABRICA. Y UD.-PUEDE- COMPROBARLO! 


Juego dormitorio estilo ESCANDINAVO MODER«* 
NO, detalles de calidad, gran terminación, vas 
fiedad de modelos. 


sad, sr. 


Anticipo E 


El 26 de septiembre últi- 
mo el embajador de Finlan- 
dia —señor Alexander Thes- 
lef—, denunció en la comi- 
saría 31* que de su domici- 
lio habían robado —duran- 
te su ausencia—, valiosas 
piezas de porcelana, algu- 
nas de ellas del año 800, de 
procedencia japonesa, chi- 
na y alemana, cuyo valor 
estimó en 5.000.000 de pesos, 

El comisario Constantini 
con el subcomisario Lipare- 
ti y los oficiales Sícolo y Ca- 
sita, se abocaron a la inyes- 
tigación para aclarar el he- 
cho. Veintiún piezas habían 
sido pignoradas en el Ban- 
co Municipal y fue detenido 
Luis Argentino Argañaraz, 
pintor que había trabajado 
Pe el edificio de la Embaja- 

a, 


ASUNTOS CRIMINALES 
DEFENSAS - EXCARC. 
FAMILIA: Alimentos, Via 
Penal, Desalojos, Despidos 
Dres. NEGRETE y AMEZAGA 
CERRITO 512, 4» piso, Dto. 6. 
de 18 a 20 horas - T.E. 35-9933 


que era quien había 


empeñado esas piezas. Con- 
fesó y posteriormente, en 
procedimientos realizados 
por los policías menciona- 
dos en La Reja, Munro, Don 
Torcuato, San Miguel y San 
Antonio de Padua, fueron 
recuperados otros efectos de 
la misma procedencia. El 
valor de lo que ha sido se- 
cuestrado hasta ahora, al- 
canza a 3.500.000 pesos. 


EN MONTEVIDEO FUE 
ROBADA UNA JOYERIA 


MONTEVIDEO, 25 (EFE), 
— Dos delincuentes, armados 
con un revólver y un cuchi- 
llo, atracaron una jóyería y 
lograron apoderarse de alha- 
jas, relojes y dinero por va- 
lor de más de doscientos mil 
pesos (unos mil setecientos 
dólares), huyendo luego en 
un automóvil que poco antes 
habían hurtado frente al 


“Hospital de Clínicas”, y que 


pertenece a un médico que, 
es a la vez, militar. 


NO SE HAGA PROBLEMA POR DINERO 


PRESTAMO URGENTE EN EFECTIVO 


A EMPLEADOS, OBREROS Y PROFESIONALES 
PAGADEROS EN 10 MESES 


Horario de 9 a 20 - Sábado de 9 a 13 


PARANA 851, 


6% Piso, Oficina 26 


GUARDE ESTE AVISO 


Precio a crédito ....oomoponnonvonooos» $ 9.9994 
Precio al contado 


CONSULTE OTROS "PLANES 


SOMOS FABRICANTES 


...y a la vista del público: * 


y planes amplísimos 
e-la mayor Alva cidaa: de 


ofertas S 


e la más completa atención 


e reserva incluída de sus 


Gran juego de living estilo ESCANDINAVO MO: 
DERNO, hermosa concepción, telas de calidad, 
variedad de modelos. 


25 cuotas > 2.222. 55.350. 


Anticipo areroasnsns.. $ 11116. 11.116.- 

Precio a crédito . parrernrrnno $65.566- 

Precio al contado ronaansonanan Y 199990 
CONSULTE OTROS” PLANES 


muebles 


BRINDENOS SU PREFERENCIA... Y HARA BUENA 


Independencia “: 


tóbrica 
Ichi, les 


e “palpable” conveniencia 


MUEBLES EN TODOS - 
LOS OS 


Juego de comedor estilo ESCANDIÑAVO MG 
¡DERNO, gran bahut, amplia mesa, 6 sillas 
pmagnífica terminación, varias modelos, 


> 4,944 ML 


22.233. 
a 
. 05 133.333. 


23 cuotas 
Anticipo * 

«Precio a 
Precio al 


crédito .. 


contado 
¡CONSULTE OTROS PLANES“ 


DIFERENCIA!' 


ESTACIONAMIENTO 
GRATUITO 
EN NUESTRA 
FABRICA 


3545 - INDEPENDENCIA - 3553 


horario co 


ÑH 


sada de haber intentado ase- 
sinar a su esposo fue hip- 
notizada en el banquillo de 
Jos testigos en «esta localidad 
e interrogada 
hallaba en estado de suges- 
tión poshipnótica, 


mientras se hallaba en tran- 
ce ayer será considerado co- 
ama prueba, 

zación para recurrir al poco 


intento por sacar a luz re- 
cuerdos 


subconsciente de la mujer. | Ja cosa 
El juez accedió a que Li- nar... 


Vian Pitt, de 41 años, fuera 
hipnotizada para tratar de 
llenar el vacío en sus recuer- 
dos acerca de lo que sucedió 
el día en que su esposo de 
45 años de edad murió víc- 
tima de golpes que le provo- 
caron fatales lesiones, dadas 


él Página 10 ' * A , 
: j MURIO ROBERT PINKERTON, DIRECTOR DE UNA LEGENDARIA - 
AGENCIA DE DETECTIVES QUE SALVO LA VIDA A LINCOLN 


LONDRES, 25 (EFE). — En el hospital 
de Bay Shore acaba de extinguirse Ro- 
bert Pinkerton, a los 12 años, último mier- 
bro de una dinastía fámosa en el mundo 
policlaco, Aunque con su muerte no des- 
aparecerá el apellido; que seguirá unido a 
-lñs más importantes agencias de detecti- 
ves privados del "mundo. La agencia. fue 
fundada por Allan Pinkerton, en 1850, y 
como por aquel entonces no existían ni el 
"FBI ni la CIA, fueron sus detectives quie- 


S SSSS 


SISMO EN CHINA 
TAIPEIL, 25 


blor que sacudió hoy a Formosa, 
China nacionalista. 


Los muertos fueron dos carpinteros atrapados por un 


alud en Hualien, en la costa oriental. 


MUEREN DESHIDRATADOS CINCO NIÑOS 


AE il Crónica 


nes se ocuparon de Ja seguridad de Jos 
presidentes. En 1861, Allan salvó la vida £ 
Abraham Lincoln descubriendo una cons- 
piración para hacer que volara el tren en 
que el presidente viajabá hacia Baltimore. 
Luego, durante Ja guerra de secesión, fue- 
ron los hombres de Pinkerton los que Jlle- 
varon a cabo la Jabor de espionaje en fa- 
vor del Norte. . 
También estos detectives tienen en su 
haber la colonización de gran parte del 


Oeste y el mantenimiento relativo del or- 
den. Liquidaron la famosa banda de los 
Reno Brothers, que controlaba localidades 
enteras por los procedimientos que tantas 
veces hemos visto utilizar en las películas 
norteamericanas. Y si los Estados Unidos 
se vieron libres de sus últimos bandoleros, 
saqueadores de diligencias, no fue gracias 
al Llanero Solitario mí tipos por el estilo, 
sino e los egentes de Pinkerton. 

Desapareció el último Pinkerton, la agen- 


cia continuará su vida, porque solo en 


todo el país con 18.000 agentes. Lleyará 
ahora la dirección Edward B-rdnarz, 'pues- 


to que Robert sólo ha dejado una hija y 


parece que este negocio es cosa de hom- 


bres, pero el nombre de P-nk=rton se con- 


servará. Y también el emblema de la ca- 


sa:.un gran ojo abierto, rodeado de las 


palabras: “Nunca dormimos”. 


INCURSION ISRAELN 


Ametrallan a los Bomberos en las Refinerías ' 


(Associated Press). — Dos personas. mu- 
rieron y otras tres resultaron lesionadas por un fuerte tem-= 
informa la policía de 


SAN PABLO, 25 (ANSA), — Cinco niños murieron 
deshidratados en Jas últimas horas. En dos hospitales, que 
atienden exclusivamente casos graves, fueron internados 
300 niños. Las autoridades sanitarias están alarmadas ante 
el elevado índice de deshidratación infantil registrado en 
esta éroca del año en San Pablo, pues se teme que el 


verano sea mucho más riguroso. 


BATAHOLA EN UN ENTIERRO 


NITEROI, Río de Janeiro, 25 (EFE). — Cinco partici- 
pantes en el sepelio de un familiar fueron detenidos por 
Ja policía dentro del cementerio al trabarse en lucha utili- 


zando mármoles, cruces y otros elementos ante la negativa 


de los parientes del extinto a dejar acercarse a la esposa 


que lo abandonó hace tiempo. Denunciado el hecho a la 


policía, fueron detenidas varias personas acusadas de ocasio- 
har destrozos en el cementerio y de faltar el respeto a 


los difuntos. 


ACUSADA DE MATAR A SU MARIDO 
ES HIPNOTIZADA EN PLENO JUICIO 


NANAIVO, Canadá, 25 
(Reuter) — Una mujer acu- 


mientras se 


Irving King, 
Pero nada de Jo que dijo 


Su letrado solicitó autori- 
usual procedimiento en un 


sepultados .en el 


INÁS... 


en 


FERROCARRILES ARGENTINOS 
URQUIZA 


FERROCARRIL GENERAL 


DEPARTAMENTO ALMACENES 


Apertura 


DESCRIPCION 
Día 


1217-C 


Bulones plvía de 19x95 m: 
1218.C a) , me 


siplano. Pza. 6.000 
Limpieza Wash primer vini- 
lico y pintado estructuras 
metálicas en puentes línea 

Lacroze|Zárate y Ramal a 

Campo de Mayo 


14-1167 


14-11-67 


Hora 


14.— 


15— 


con un pesado objeto. 
Antes de ser hipnotizada 
por el psiquiatra Frederick 
Hanley, la señora Pitt de- 
claró que su esposo le pro- 
puso que participara en una 
orgía. sexual junto con un 
amigo de la familia, William 


Después de ser hipnotiza- 
da, se le preguntó: “Recuer- 
da lo que ocurrió”, La seño- 
ra Pitt movió afirmativa- 
mente la cabeza y después 
narró Jo que recordaba. 

“Le dije a él que le pidie- 
ra a King que se fuera... 
Recuerdo haber pensado que 

tenía que termi- 
No podía soportarla 
King estaba parado 
en frente nuestro, como si 
estuviera aguardando”, con- 
tó la señora, 

La próxima cosa que re- 
cordó fue tener un martillo 
la mano y escuchar a 
King musitar algo obsceno. 


1$n. 500 


RETIRO PLIEGOS: 
de Entradas, 12 piso - 


Almacenes Paraná, de 8 a 11 horas o Mesa 


Est. Fed. Lacroze » 


Dias hábiles de 12.30 a 16,30 horas » Infor- 
me: Div, Adquisiciones, 59 piso, 


SUEZ, 25 (Associated Press). — Un 
avión israelí penetró boy-en el espacio 
aéreo egipcio-sobre lá ciudad de Suez y 
ametralló a los bomberos que combatlan 
las Jamas en las refinerías de petroleo 
alcanzadas ayer por el fuego de cufión 
de los israelíes, El ataque fue presen- 
ciado por los: periodistas que fueron 
traídos a Suez desde El Cairo para que 
vieran Jos destrozos causados por la 
artillería israelí 
O DANTESCO PANORAMA 

CIUDAD DE SUEZ (RAU), 25 (Reu- 
ter), — Gigantescas bolas de fuego se- 
guían hoy a una serie de detonaciones 
en dos principales refinerías de petró- 
leo de la República Arabe Unida, s0- 
metidas ayer a tres horas de intenso 
cañoneo israelí, 

El gobernador de Suez, Hamid Mah- 
moud, manifestó que el bombardeo ha- 
bía destruido totalmente a una de las 
refinerías y dejado la mitad de otra en 
ruinas en una medida que aparenta ser 
una represalía por el hundimiento ocu- 
rrido el sábado en el puerto Said del 
destructor israelí Elath. 


“El Petróleo no 
Puede Pagar la 
Sangre Derramada” 


TEL AVIV, 25 (France 
Presse), — La prensa is- 
raelí proclamó hoy unáni- 
memente que el incendio el 
martes de la refinería de 
Suez “no podrá pagar la 
sangre derramada” por los 
israelíes en el hundimien- 
to del destructor “Elath”. 


El órgano de extrema de- 
recha, “Hayon”, rechazó en 
tal sentido la acusación 
egipcia de represalias, afir- 
mando que “si los egipcios 
creen que el bombardeo de 
artillería del martes repre- 
senta la respuesta israelí 
a la destrucción del “Elath” 
se equivocan rotundamente 
y podián comprobarlo”. 


La misma idea fue reco- 


quien insistiendo en que 
“el petróleo no puede pa- 
gar la sangre derramada”, 
aseguró: 

“Por tanto tiempo como 
Egipto siga pensando en 
términos de conflicto per- 
manente, las cuentas que- 
darán sin ajustar. 


vi— 


LOCK HAVEN, Fenmsylvania, 25 
(Associated Press). — Acusado de múl- 
liples homicidios, Loe Held falleció hoy 
en el hospital de Lock Haven de las 
heridas de bala que sufrió el lunes en 
un tiroteo con la policía, Un funciona- 
rio del hospital dijo que su muerte, 
ocurrida a las 6.30, fue ocasionada por 
un coágulo sanguíneo, Held, de 40 años, 
antiguo miembro de la junta escolar, 
fue acusado de matar a 6 personas y 
herir a otras 6 en un arrebato de locu- 
ra. Su muerte elimina la posibilidad 


LONDRES, 25 (France 


gida, asimismo, por el in- Presse). 
dependiente “Haaretz”, ladores, 
el cielo 


hace varios días, fueron mue- 
vamente vistos hoy por la 
mañana por unas patrullas 
de policía. 

Estos agentes —unos en 
bicicleta y obros en automó- 
divisaron una 
que describieron como una 
luz viva, cuando se hallaban, 


Añadió que tres militares y ocho ci- 
viles egipcios vesultaron muertos, y se- 
senta civiles. y treinta y dos militares 
heridos, durante el ataque israelí de 
ayer en la zona del Canal de Suez. 

Asimismo, se anunció hoy aquí que 
el complejo petroquímico de Suez te- 
sultó dañado por los obuses israelíes. 
OS MOVILIZACION 

EL CAIRO, 25 (France Presse). — 
Las autoridades egipcias decidieron hoy 
movilizar todos los ministerios, orga= 
nismos y administraciones del país a 
fin de luchar contra el incendio que 
está destruyendo desde ayer el mayor 
complejo industrial egipcio. 

Al parecer, el incendio, que devastó 
grandes refinerías de petróleo, resulta 
muy difícil de circunscribir. 

O DELIBERACIONES 

NACIONES UNIDAS, 25 (France 
Presse). El Consejo de Seguridad 
de Jas Naciones Unidas reanudó hoy, 
en Nueva York, a las 15.28 GMT, sus 
deliberaciones para examinar quejas 
de Egipto e Israel, 

La República Arabe Unida presentó 


UN CICLON DEVORA A 500 
PESCADORES EN PAKISTAN 


DACCA, Pakistán 25 
personas perdieron la vida y unos 500 pescadores fueron 
dados por desaparecidos a causa de un huracán gue azotó 
la costa del Pakistán Oriental. El viento con ráfagas que 
superaron los 120 kilómetros por hora destruyó miles de 
edificios causando gravísimos daños en las cosechas. 


€ DEVASTACION EN BIRMANIA 

RANGUN, Birmania, 25 
construcciones de Rathedaung y el 60 por ciento de las casas 
de Akyab, en Birmania, han sido destruidas por un ciclón 
que ayer embistió la costa Occidental del país. 
techo son dos mil. 


LA POLICIA BRITÁNICA 
VIGILA LOS PLATILLOS 


a Jas cinco de la madruga- 
da, cerca de la Jocalidad de 
Halland, en el condado de 
Sussex, a umos 10 kilómetros 


(ANSA). — 


(ANSA). 


— Los platillos yo- 
que parecen cruzar 
de Inglaterra desde 
del mar. 


“cosa” 


anormal. 


de que las autoridades conocieran lo 
que provocó la trágica acción. No fue 
interrogado, debido a la gravedad de 
sus heridas 
O PROCESAN A MAFIOSOS 
CATANZARO, Italia, 25 (Reuter). — 
En uno de los casos más importantes 
de toda Ja historia judicial italiana, 
donde perdieron la vida no menos de 
20 personas, fueron Jeídos pormenores 
del mismo ante el jurado reunido en 
el gimnasio de un colegio. Las vícti- 
mas fueron o bien acribilladas a €esco- 


si vendemos 

y entregamos 

la MAYOR 75" 
cantidad de 
casas del pais,.. 


. por. algo' 
A) 


COMPBAR SU 


ARNOS..! 


z 


10 cuotas), y $ 4.390 por mes... 


_le entregamos la mejor casa del país. 


efernogar 


LA EMPRESA CONSTRUCTORA 
y DE CASAS INDUSTRIALIZADAS 
"= MAS GRANDE DE SUDAMERICA 


Planta N 


EXPOSICION 
Y VENTAS: 


LINIERS 
«instalafídn: eléctrica 
Y Paros sanilaria 


CONSTITUCION 
Caseros 949 


rue 
la cedro 
puras IMoTIorOs 


tanques . israelíes, 


Treinta 


— Casi todas las 


Los sin 


Los testigos transmitieron 
sus informaciones a los as- 
trónomos del observatorio de 
Jurstmoncepx, Sussex, quie- 
nes por su parte declararon 
no haber observado nada 


Ramón Falcón 7016 


su queja contra Israel: a/ consecuen 


Buenos Aires, Miércoles 25 de Octubre de 19€ : 


de las destrucciones de las refinería; 


de Suez, 
Israel acusa a la RAU de haber e 


| 
| 
Y ¡ 
Nueva York tiene 65 oficinas y cuenta en | 


tablado el duelo de artillería que origie $ 


nó su réplica. 
€ DESMENTIDA ISRAEL! 


TEL AVIV, 25 (Reuter), — Un voce= 
ro militar israelí desmintió informacio= + 
nes procedentes de El Cairo de que un $ 
intercepción, 
gue fueron destruidos + 


avión Mirage israelí de 
fue derribado y 


€ CHOQUE EN EL JORDAN 


TEL AVIV, 25 (Associated Press), — 
Dos soldados israelíes quedaron muer= 
tos y otro. gravemente herido en un 
choque con saboteadores árabes hoy | 


cerca del puente Damya, que eruza 


río Jordán, según anunció aquí el ejér= 


cito. 
O “VISITA DE AMISTAD” 


E | 


EL CAIRO, 25 (France Presse). — fl 


Varias unidades de la marina soviética 
Jlegarán el jueves a Port Said para una 
visita de amistad, afirma esta mañana 


el oficioso “Al Abram”. 


Abba Eban Exige 
Negociaciones 
con los Arabes 


NACIONES UNIDAS, 
Nueva York, 25 (Reuter y 
ANSA). — Israel presen- 
tó anoche una solicitud 
formal para la convocato- 
ria a una reunión del Con- 
sejo de Seguridad, preci- 
samente en momentos en 
que el cuerpo tenía pre- 
visto reunirse a pedido de 
Egipto para tratar el due- 


y seis 


Suez. Momentos antes el 
canciller israelí, Abba 
Eban, había declarado en 
Washington que los árabes 


todos los territorios perdi- 


último mes de junio. Eban 


Naciones Unidas o la par- 
ticipación de “un tercero”, 
Ninguna paz —previno— 
fue firmada entre personas 
que se niegan a mirarse 
en los ojos. 


lo de artillería registrado 
ayer sobre el canal def 


no recuperarán nunca más 
dos durante la guerra Jel. 


insistió, además, en la ne- 
cesidad de tratativas entre 
Israel y los estados árabes 
limítrofes. No excluyó la 
posibilidad de trata tivas. 
con la presidencia de las 


FALLECIO EL DEMENTE QUE | 
ULTIMO A SEIS PERSONAS 


petazos y ráfagas de ametralladora 0 3 


hechas añicos al pisar sus automóviles + 


minas colocadas sobre la carretera, de 
acuerdo a una reseña leída ayer por el 
presidente del tribunal. Los 152 acusa: + 
dos serían miembros de dos-bandas ri: 
vales de la mafia que operan en Sic — 
lia, encabezadas por Angelo la Barbe- 
ra y Pietro Torretta, Ambas bandas 
dieron comienzo a una lucha por li 
supremacía en 1959, luego de producir: 
se la muerte del dirigente máximo de 


la mafia, “Lucky! Luciano en 1962, 


FABRICA, ¡EXPOSICION Y VENTAS: 


1, CHACARITA: AV. DEL CAMPO 1550 
Planta N% 2, V. ADELINA: AV. FONDO DE LA LEGUA 2345 


(colectivos 215-4-114-5-1-22) y Panamericana 


CENTRO 

San Martin 170, 
VTE. LOPEZ 
Av. Malpú 199 
BOULOGNE 
Av. Rolon 2464 


LA PLATA + 
Calle 9-No 841 y 
Diag. 73-119 y 120 
M. DEL PLATA 

y. B. Justo y Jujuy 


0% 


e 


S. 
ha 
E HANOL, 


hy Jas 16 horas locales: 


e 


:LORECE LA TENSION 
'10EN ESPAÑA ENORME: 
0 REDADA POLICIAL 


'MIMADRID,.25 (France Rres-. 
¿que). —. Alrededor .de , 10,000 
Jbreros de cinco industrias 
metalúrgicas madrileñas: le= 
-Iyaron a cabo paros de media 
hora para protestar por la 
olletención de algunos de sus, 
ce resentantes. sin icales. Se; 
irma que doscientos, d4s..; 
“irabajadores se encuentran; 


de la: 


| ¡detenidos ,desde ayer en; la¡»),.y:; > 
prisión de Carabanchel, Fra 


ue algunos, qe están sien=,. 
o interrogad Os, por 14. poli 
inpela. Según: ciertos Observa-, 
enddores, ésta sería la más, vas-, 


yate redada de la policía desde |. 


hace muchos años: 
El gobierno. parece estar. : 
ws dispuesto a impedir el pró-. 
¿fimo viernes, día 27, se lle- 
sr P2n a cabo las manifesta- d 
“pblones y “acciones de masas” 
“Programadas por las “comi- 
Blones obreras”, A pesar de 
las detenciones realizadas, 
bl que han permitido decapitar 
Ma. esta organización ilegal, se 
siguen adoptando medidas | 
1 para garantizar la normali-. | 
dad. 
Los estudiantes acordaron | 
sumarse a fas manifestacio- 
mes del día 27, en una asam- | 
Mi bléa celebrada hoy en la Fa- 
. cultad de Ciencias Políticas 
bi y Económicas. l 


0 


dl ONU: INFORME 


“ APOCALÍPTICO. 


P. ; 
¿[| NUEVA YORK, 25 (ANSA), | 
e — Seis millones de personas; | 
¿o r irían instantáneamente '/ 
sl una bomba nuclear de. 20 
¡ FMmegatones estallase sobre es-: ; 
yy Ya. ciudad. Un millón más | 
si Morirían en las. zonas ¡pe- 
0 tféricas de la metrópoli. El 

y tremendo calor resultante de 
a explosión sería suficiente 
(para provocar incendios a 
100 kilómetros de distancia. 
¡ El epocalíptico cuadro es- 
¡y YA deseripto en un informe 
hi A las Naciones Unidas, pre- 


e 


7 parado por un grupo de ex- 
pertos pertenecientes a doce 
1 Daciones, incluidos los Esta- 


0 


dos Unidos y la Unión So- 
viética, El informe trata los 
"problemas relativos a la ame- 
¿y Maza, representada las 
] armas nucleares, 


El informe fue aprobado 
por el secretario general de 
las Naciones Unidas, U 

| '"Thant, 


Los expertos estiman que ' 


400/ estallidos nucleares at- 

(Mpotericos de diez megato- 
¡e cada uno, serían sufi- 
Welente para aniquilar la mi- 
se ¡tad de la población de los 
"Estados Unidos. 


SUELDO 


¿En su propia casa traba- 
y] Jando toda la familia le 
1H instalamos su taller de te- 
pp dido de punto con una O 
byarias máquinas. Ense- 
| nanza gratis del manejo. 
¡Compramos la producción. 
andes facilidades de pa- 
o. Visite nuestras Aca- 


e: EN CAPITAL: 
Bartolomé Mitre 1123 
y Crámer 4354 - 


— finos Alto, Hsbóies 29 da Outro de 1001 


0 ATAQU 


Eramos Presse). — La aviá 
2 qe JÓm norteamericana: DOmbardes: oy Hanol 


¿bombas vayeron sobre sel «barrio del. | Douner. Espesas 'columnas de húmo se. ele- nes durante los boribardéds de ayer sóbre:bl : 


'Doumer- y sobre el. arrabal de |; vaban al cielo en este sector. 
A ines fueron, derribados |' Cayeron bombas sobre la orilla derecha fueron, derribados sobre Hanoi. ** e 


s ag blación: uno por un, del río Rojo y también sobre una: calle de ) E s 
En Ja oo: de de ho ed Len "artillería un barrio habitado. Se cree que el edificio CL AERODROMO 'BOMBARDEADO . 135 


 Bómharderos “norteamericanos | ”.por=un proyetti ción (mónteamericana bombardeó en.15 pri ; 
Hanol en dog oleadas $ucesivas” ONCE AVIONES: DERRIBADOS : .meras horas de: Ja madrurada: de :hoy'-él 
on las bombas em la vertical del E MOSCE, 25 (ANSA); — Segúnias: infor- aeródromo de Phuc Yen, a 3) kilómetros 'A1, ¡ 


Apital para que, oblicuaydo, . 


" DESFILAN MAS “DELICIAS. 


¡ 
| 
| 
| 
| 
| 


y 


| Aounidense este -aéródromo haoía: sido: staca= 

2 

"CASA DESTRUIDA IS z 
SAIGON, 25* (Fiánce Presse). — “Los DO- 


. Derriban (Once ' Aviones Yana UiEa a 


alcanzaran de lleno la zona del puente Paul aviación | norteamericana perdió ' once A*io- 


Vietnam “del Norte: 'Cíicó de éstos 'aviónes 
norteamericano “pro: ocaron “ayer: el 'húndi. 


mita, resultando muertos dos' niños y otrós 
mueve “heridos: ==": ias 

/A1 Bisponerse: a aterrizar, ,el piloto. vio 
cómo laca?” se desplomiiba;: dislocada, sin 
duda, por el movimiento de «ite de los. :dos 
¡potentes miotores, ¿del helicóptero, 


| del “servicio e de Hanoi fue RICaneado SAIGON, 25 (France Presse). — La aviar: 


'maciones llegadas, desde Hanoi $ Moscú, la -1 norté: de Hanoi, se anunció de fuente esti 


DELICIAS. CON LA BÁNDA A FRENTE! 


y 10 DATA 
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PICADILLO DE CARNE ARMOUR, para preparar bocaditos o rellenar ravioles y canelones. Quedan deliciosos! 

PATE DE FOIE ARMOUR, el tradicional y sabroso paté para untar galletitas y cendimentar comidas. 

SALCHICHAS VIENA ARMOUR, riquísimas, enteras, para saborear en copetines, con arroz, polenta y muchos platos más 
SUPRABIF, un sustancioso producto para servir como fiambre, en milanesas o escalopes. 


RECORTE CUALQUIERA DE ESTOS “VALES DEL SABOR”, PRESENTELOS A SU PROVEEDOR HABITUAL... Y AHO- 
RRE DE NUEVO CON ARMOUR! CON LA COMPRA DE ESTOS 4 EXQUISITOS PRODUCTOS ARMOUR, RECIBIRA 
AUTOMATICAMENTE $ 40.- DE DESCUENTO. REALMENTE, ARMOUR-HACE LAS COSAS QUE DA GUSTO! 


VALE 73 $ 


Entregue este vale al comerciante habitual y ob: Entregue este vale al comerciante habitual y ob" 
tendrá un descuento de $ 10.- cuando adquiera tendrá un descuento de $ 10. cuando adquiera 
dos latas de PICADILLO DE CARNE ARMOUR. des latas de PATE DE FOIE ARMOUR. 


Entregue este vale al comerciante habitual y ob" 
tendrá un descuento de $ 10.- cuando adquiera 
una lata-de SALCHICHAS DE VIENA ARMOUR. 


Entrogue este vale al comerciante habitual y 
tendrá un descuento de $ 10.- cuando adquiera 
una lata de SUPRABIF ARMOUR, 


Sañor Comerciante. Conforme a lo 
convenido, se le resmbolsará $ 10. 
por este valo y $2, por su mani- 
pulso. ar acreador al fosm 
bolso deberá acreditar la compra 
del respectiva producto después dal 
18 de Julio de. 1967 Queda prohi- 
dida la utilización ll 
fines ajenos 
presente vale 
mante entra la Blanca 
el comerciante expanded: 
co y el adquirente del producto 
El resmbolso es válido para dos 
latas de PICADILLO DE CARNE 
ARMOUR, envasa de 90 es, 


Señor Comerciante: Confotme a to Señor Canerciante: Centorme a le 
senvenido, yp lo reembolsará $ 107 


por este vada y 52 1 maní: 


Soñor Comerciante: Centorme a 10 

convenido. se le reembolsará $ 10, le reembolsará $ 10. 

por este vale y $ 2. por 1u mani y $2. por su mani 
Pi 


puleo. sar acreedor al resm: | | puleo. Pars sar actesdor al caem- 


al ram 
Dolso dabald acreditar to compre 
del respectivo producto después dél 


l | 18 de Julio de 1967 Queda proni- 


a 
| | bolso deberá acreditar la compra bolso deberá acreditar la compra 
dal respactvo producto después del del respectivo producto después del 
| | 18 de Julio de 1967 Queda proh 18 de Julio de 1967. Queda prahi- 


bida la utilización del vale para bida la utilización del vale paro 
lines ajenos a este descuento. El 
presente valo tendra valor sola 


mente entre 


bida la utilización del vale para 
le descuento. El 
Irá valor sola: 


fines ajenos 
presente valo 


presente vote 

ep La Blanca S.A.C. 0 Lo 
al comerciante expendedor al pubi 
“wo y el adquicmte del producto. 


Blanca S.A.C el. 
le expendedor al públi. 
quirenta del producto. 


cs SAC el. 
Indador al publi 

del producto, 
ido para una la 
ta de SALCHICHAS VIENA ARMOUR, 
snvasa de 310 qr. 


co 
% Él rempibolso es válido para u0a 
ata de DUPRABI? envase de 124 de 


El cesmbolso ex válido para dos 
latas de PATE DE FOIE ARMQUR. 
envase de 90 ge 
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Erónica 


- RACING JURA 


Hay Mucha Fe en el Equipo, a Cuyo 
Training se Reincorporó Cardoso 


En Avellaneda no se habla de otra cosa. ¿Y en Glasgow? Debe ser igual. La pasión es común. Y la responsabilidad, pareja 
ara Racing y Celtic. La calva ocasión del 1? de noviembre exige a ambos esfuerzo, tesón, sacrificio. Racing lo promete. Celtic 
ñ asegura. Racing está acostumbrado a ¡jugar a lo toro, pero quiere ser torazo ante el bravo rival del 1? de noviembre, 


O EL TODO O NADA 


Racing afrontará el 1* de 
noviembre próximo, Una al- 
ternativa que no ofrece más 
soluciones que el éxito o el 
fracaso. El fracaso de toda 
una campaña que así, podría 

dejar de tener sentido, O el 
éxito que dejaría en la his- 
toria del fútbol al aquipo ar- 
gentino que lograra lo que 
ningún otro de su nacionali- 
dad consiguió nunca: impo- 
nerse en una competencia 
mundial. Racing lo sabe. 
¡Vaya si lo sabe! Y ya no es 
novedad para este Zarandea- 
do equipo, la angustiosa si- 
tuación de quien debe ganar 
inexcusablemente, ¿Perder? 
¿Igualar?: todos los castillos 
se irían al suelo. Todas las 
fabulosas ambiciones mone- 
tarias que acucian a sus ju- 
gadores (500.000 pesos por 
puntó ganado en esta final), 
desaparecerán converiidas 
solo eli un hermoso y defrau- 
dado sueño. 

Rubén Díaz y Joao Car- 


O ¿VAVA AL ROMA? 


definirán el negocio. 


RAFFO Y DIAZ. Dos incógnitas de Raci 


De —» 


doso són los 2 hombres que 
preocupan a Pizzuti, Sus le- 
siones son tratadas con la 
alención de  especialisimos 
casos. El cabezazo y remate 
de, brasileño y la. esperada 
vitalidad del flequilludo back 
izquierdo, no son desprecia- 
bles para el técnico. Por lo 
contrario, desespera Al pen- 
sar que no estuvieran fÍsi- 
camente utilizables el día 
del partido. Constantemente, 
Pizzuti ha advertido de la 
escasez de jugadores con que 
cuenta, No esiá para darse 
el lujo de regalar dos hom- 
bres. De todos modos, hoy 
hubo un alivio: CardUso vol- 
vió a la práctica y trabajó 
bastante bien. 

La preparación del team 
continúa a ritmo sostenido; 
la velocidad de los hombres 
del Celtic no permite aflo- 
jar un franco. de pollo,.en 
tal sentido; hasta hoy, los 
racinguistas se. entrenaron, 
como habitualmente, en- su 
cancha, pero el viernes se 
concentrarán en. una quinta 
de José C. Paz, propiedad del 


ADRID, 26 (ANSA). — Según informó el diario yes- 
pertino madrileño “Informaciones”, se estarían celebrando 
negociaciones entre el club Elche y el Roma para el 
traspaso de este último del jugador Vavá, Durante la Dró- 
xima semana el Elche jugará en Roma un partido amis- 
toso y se cree que los presidentes de las dos sociedades 


O FIGUEROA ESTA CONTENTO 

MONTEVIDEO, 25 (Reuter). — “Cada día me hallo 
más-cómodo en Uruguay, en Peñarol y en mi puesto”, afir- 
ma con su natural simpatía el chileno Elías Figueroa, que 
brilla actualmente en el club aurinegro, Figueroa, consi- 
derado por la prensa local como el mejor defensa en lo 
que va del torneo uruguayo 1967, manifiesta la satisfacción 
de su familia y la suya personal por estar en este país, 

“Fíjese que hace poco viajamos a Chile, pero tuvi- 
mos que regresar en seguida porque extrañábamos mucho, 
muchísimo”, añade. Esta afirmación es corroborada total- 
mente por su joven señora, que agrega; “Creo que nunca 
Nos vamos a ir de Montevideo”, 

Figueroa, que ha entrado por la puerta grande del fút- 
bol local, maravillando a las tribunas por su lujosa segu- 
ridad en un puesto —back central—, en donde por lo ge- 
neral todos tratan de “tirarla hacia las galerías”, según 
su opinión, eree que es fundamental “Jugar”. 


mg. El primero, en eusnto a la posibilidad del gol; el 
segundo, respecto de las dudas sobre la evolución de la lesión que sufriera jugando en Escocia. 


PELE, TIERNO PAPA, 
YA ES COMPOSITOR 


SAN PABLO, 25 (Associated Press). — Pelé, que es sin 
duda el futbolista más famoso del mundo, podría ser tam- 
jén en breye el compositor de canciones infantiles más 
popular del Brasil. No es que el renombrado jugador ne- 
cesite dinero, Además de ser uno de los atletas mejor pa- 
gados del mundo, Pelé, que el luneg cumplió 27 años, es 
un próspero hombre de negocios, con ingresos combinados 
de unos 200.000 dólares anuales. Pero también es aficio- 
nado a tocar la guitarra, y su primera hija, Kelly Cristi- 
ma, lo tiene arrobado desde que nació, hace diez meses. 
La pequeña le ha inspirado varias composiciones, que 
pronto serán leyadas al disco por algunos de los cantan- 
18 más populares del Brasil. 

Uno de los artistas que grabará las canciones, Jair 
Rodrigues, vaticina que pronto serán favoritas del público 
“porque además de ser muy buenas, son de Pelé”, 


E TI Zo ci is - o 


presidente del club Acassu- 
so; allí comenzará la fase 
final de un proceso más 
mental, espiritual, que físico. 

En las horas finales, antes 
de entrar al field, Racing 
deberá rever un proceso que 
Jo sacó de su condición de 
equipo fuerte por necesidad 
(palabras de Pizzuti y Per- 
Íumo), para convertirlo en 
achatado conjunto, sin la 
arrolladora ambición que 
destrozó rivales en 1966. 

Aquel Racing necesitaba 
“matar”; económica y men- 
talmente; hoy le resta una 
sola urgencia: mental.- La 
más fuerte, la más valedera; 
6sa es la que espera una 
hinchada que el 1% de no- 
viembre, es de esperar, como 
nunca estallará en un per- 
manente “¡Y ya lo ve!...”, 
que consiga, imaginariamen- 
te, hacernos creer a todos 
que estamos “viviendo un 
año atrás; allá por 1966... 
cuando Racing “pisaba”... 
justo 10 que promete hacer, 
convirtiéndose en toro y to- 
rTazo en su rodeo, 


SANTIAGO DE CHILE, 25 (ANSA). — 
Alejandro Scopelli, Alejandro Molina y Was- 
hington Urrutia, acordaron renunciar a sus 
cargos de entrenadores de la selección na= 


cional, como una medida de presión en - 


contra de la Asociación Central de Fútbol 
para que ésta reconozca, oficialmente, a los 
entrenadores y monitores que salen de los 
oursog que la misma institución financia. 
La Asociación Central se ha negado giste- 
Mmáticamente desde que creó los cursos, ha= 
Ce Y años, a reconocer como oficiales los 
títulos expedidos al término de ellos, La 
Asociación de Entrenadores presentó una 
solicitud hace un mes —cuarto o quinto in- 
tento— solicitando el reconocimiento, pero 
la Central de Fútbol contesió que la ma- 
teria requería un nuevo estudio. Los entre- 
nadores, en pie de guerra, acordaron efec- 
tuar una reunión a la que asistirán la tota= 
lidad de los coachs que hay en el país y en 
la que se plantearían medidas calificadas 
como “enérgicas”. 

O NUEVO BALONVOLEA 

MEXICO, 25 (EFE). — “La Federación 
Internacional de Vóleibol deberá reglamentar 
antes de los Juegos Olímpicos de 1968, cuál 
es la técnica que se debe usar, ya que en 
Europa y América se acostumbra de una 
manera, mientras que en Asia utilizan 
otra”. 

Esto fue declarado por el entrenador 
polaco de la selección mexicana de este de- 
porte, Rama femenina, Stanislav Poburka, 
al comentar el encuentro de su equipo con- 
tra las japonesas que ganaron estas últimas, 
como se esperaba. 

Poburka señaló: “En Europa y América 
la táctica que seguimos y que es la que se le 


RODRIGUEZ Y BASILE. Con la pelota dominada: tal como pr- 
Aenderá tenerla Racing en el partido de vuelta, contra Celtic. 


SCOPELLI HA 
RENUNCIADO 


ha enseñado al seleccionado de México al 
volear, es despedir el balón de inmediato, con 
el impulso de los dedos y las muñecas, 
casi al momento de recibir el balón. 

O LA ULTIMA PALABRA 

Poburka dijo; “Creo que lo correcto es la 
forma como lo hacemos en Europa y Amé- 
rica, pero Ja última palabra deberá decirla 
la Federación Internacional, ya que de no 
hacerlo, en la olimpiada los equipos de 
Oriente, con esa forma de Jugar, llevarán 
mucha ventaja sobre los de Occidente. Y 
enseñar ese táctica que tienen en Oriente 
ño es coga de un día”. 

Poburka agregó que el desempeño del 
squipo mexicano ante las poderosas nipo- 
nas le dejó bastante satisfecho. “Lo que 
nos falta, como a casi todo el deporte me- 
xicano, ss fogueo, pero un fogueo contra 
equipos poderosos, como estas Japonesas, . 
y lo que es primordial, que ese fogueo sea 
continuo, no una vez por año. Así no se 
gana nada”. 


O “CLAVADOS” EN NATACION 
MEXICO, 25 (ANSA). — El deportista 
italiano Claudio Di Biase obtuvo la meda- 
lla de oro correspondiente al primer puesto 
de la final de “clavados” del torneo de na- 
tación de la tercera semana preolímpica. 
La clasificación computada en las últimas 
horas de la víspera y distribución de me- 
dallas fueron las siguientes: 1% Claudio Di 
Biase, Italia, medalla de oro, 178 puntos = 
46 puntos; 2? Keith Russel, Estados Unidos, 
medalla de plata, 174 puntos - 70 puntos; 
3 Arimetsu Yasije, Japón, medalla de bron- 
ce, 173 puntos - 71 puntos. El atleta ita- 
liano Franco Cagnotto se clasificó sexto. 


legalmente jugar en 
contra Racing Club de 
el torneo Intercontine 


Ese cotejo se disputa 
viembre en Avelane 
Johnstone fue suspen 
su última reunión, por 
que no iba a poder int 


obstante, al hacer jugar 
mer partido disputado 
mana pasada a uno de 
3e hallaba en situa 
tone, el Celtic se cons 
acción para utilizar a 
precisamente una de úl 
fa en cotejos dificiles,A 
Celtic han anticipado fi 
didos a hacer jugar MN 
ximo miércoles. 


Y AYER GANARON 4 
GLASGOW, 25 ( á 
Celtic de Glasgow ven 
2 a Motherwell en un 
la Liga Inglesa, antes del 
nos Aires con el fin É 
cing el 1% de noviembre 
partido «de. la disputa 
mundial de clubes campeb 


Otros resultados del fúf 
anoche fueron: Primera dí 
1, Liverpool 1; Everton 2, 
1, Segunda división: Card 
dlesbrough 0; Milwall 1, E 


9 SI NO ES RACING 
MONTEVIDEO, 2 
sea el resultado de-1 
Intercontinental a 
Aires entre el Celtic de 
cing argentino, el campeó 
mente se presentará en 4 
nario de esta ciudad. Ti 
se difundió ayér por 1 
vulsionara el ambiente 
yideano, 


Su rival sería, de mi 
Una victoria del campeón eu 
Jlaneda, y no haber MN 
atlético Peñarol, que obil 


EL “CASO Ai 
COMO TEST 


Lo que en un principio Ñ 
un murmullo, luego 
y fatalmente noticia com 
mada, todo por CRON. 
comenzó a laborarse ayer 
la AFA cuando los nm 
bros del Tribunal de Pan 
tuvieron frente a sí al árbi 
tro Guillermo Nimo d 
rando como testigo del “epi 
sodio de la azafata”, Según 
se dijo, la aeromoza “fue 
ofendida por el delan 
Narciso Doval”. > 

También  depusieron 


, Miércoles 25 de Octubre de 1967 


R TORAZO 


Aitacar, Aún Mal, 


DECIDIRÁN 


JOHNSTONE 


YER UN PARTIDO OFICIAL DE LA LIGA 


terior la preciada copa y que en la actua- 


lidad marcha como puntero invicto del 


; campeonato uruguayo. 
O LA TERNA CONFIRMADA 


MONTEVIDEO, 25 (Associated Press). — 
Se confirmó que tres Jfueces uruguayos 
estarán encargados de dirigir el segundo 
encuentro por la copa intercontinental de 
fútbol entre Racing, de Argentina, y Celtic 
Glasgow, de Escocia, que se jugará en Bue- 
nos Aires el 1+ de noviembre, Los árbitros 
serán Pablo Victor Vaga, Esteban Marino 
y Alberto Boullosa. El primer partido por 


la copa intercontinental, como se recorda- 
rá, fue ganado por Jos campeones europeos 
en Escocia, .el miércoles 18..de este mes. 


O EL MATCH DE DESEMPATE 


“De ganar Racing la revancha, se dispu- 
tará el tercero y decisivo match, en Mon- 


¡CUIDADO CON LA CABEZA! 


tevideo, el 4 de noviembre con la misma , 
terna de árbitros. Se informó, asimismo, s 
que en caso de mo ser necesario un tercer 

«partido, igualmente el Celtic se presenta- 

vía en esta capital disputando un match 

“amistoso contra Peñarol, último gamador 


Y: de la copa América- Europa: 
0 ULTIMOS PREPARATIVOS 


Los técnicos y jugadores del Celtic es- 
tán realizando sus últimos -preparativos, 
en función del viaje a la Argentina, Las 
autoridades ya tienen asegurado su alo- 


Jamiento en el Hindú Club, 


importante 


institución argentina que posee cómodas 
| instalaciones en las proximidades de Ja 
ciudad capital del país. A ellas llegarán 
los integrantes del equipo, el domingo pró- 
ximo o lunes venidero, a más tardar, pa- 
Ta enseguida reanudar Ja preparación con 
vistas al encuentro decisivo que se libra- 


rá el 


1? de noyiembre en el campo del 


Rácing Club. Los jugadores: del Celtic no 
parecen mostrarse incomodados.por el in- 
tebso trajín que les aguarda y el triunfo 
de Ja vispera en el torneo local los esti- 
muló a mantenerse. en la linea trimfal, 
en la que parecen haberse recobrado :en 


forma definitiva y terminante, 


Sc tiene entendido que los jugadores del 
Celtic.no recibirán visitas durante su. con- 
centración en la Argentina. Ni siquiera 
tendrán ese privilegio los aficionados que 


se trasladarán especialmente con la dele- 
gación que partirá, como se informara ofi- 


cialmente, el sábado próximo. 


Id E 


ES 


Billy McNeill, el. 


autor del gol en Glasgow. Va bien arriba. 


Oe 


DOS que la juegan de bajo, practicando el cabézazo ante la mirada del manager 
escocés Stein: Jhonstone y Lennox, los dos punteros. El primero es al. mejor. 


Clave del Celtic 


Miles de rostros mostraron una 
expresión de asombro, Al finalizar 
la emisión televisiva del match Cel- 
tic-Racing, jugado en la ciudad de 
Glasgow, miles de personas se unie- 
ron en una pregunta: “¿esto es una 
revolución?””, Estaban refiriéndose 
al equipo escocés que el 1% de no- 
viembre jugará con Racing en Aye. 
llaneda, por la segunda final de la 
copa Europea-Sudamericana. Una 
enorme mayoría de espectadores 
había extraído una serie de conclu. 
siones coincidentes: 1%, Celtic posee 
un admirable estado atlético; 2% su 
ataque podría ser peligroso para una 
defensa rival "no preparada para 
contenerlo; 3% su desplazamiento 
en el campo se apoya en una per- 
mante generosidad física, así co. 
mo en una estimable torpeza en el 
manejo de la pelota; 4%, defendien- 
do, no saben nada y cometen erro- 
res que —en un jugador arcentino— 
nos haria veír; 5% Jolnnstone, el re- 
nombrado puntero, mostró condicio. 
nes de excepción, pero a la vez un 
egoismo tal que lo llevó a recibir 


muchísimo juego y solo finalizar 
acertadamente tres jugadas (dos 
centros atrás, enel primer tiempo, 
y una cortada para Craic, en el se- 
gundo), El asombro aún se mantie- 
ne. Y trás el asombro, la preocupa- 
ción: ¿qué se pretendió al “inflar” 
desmesuradamente a Celtic? Aloún 
día se sabrá. Lo que verdaderamen: 
te preocupa es pensar que los jusa- 
dores de Racing (cuyas INTIMAS 
conclusiones quizá cointidan con las 
que- más arriba numeramos) puedan 
salir a jugar el segundó partido, 
despreciando la posibilidad de que 
los veloces escoceces puedan sacar 
provecho de sus recursos fisicos 

unilateral ataque si el equipo argen- 
tino abandona un mínimo de pru- 
dencia en sus últimas líneas. Por. 
qué es muy posible que muchos $e 
engañen: difícilmente Celtic venga 
A Avellaneda a defender, como lo 
hizo Racing en Glascow, A la ma- 
nera del Racing-66, este Celtic sa- 
be que su única fórmula es atacar, 


“Mal, pero atacar. 


UNA GARANTIA... para Racing parece ser el ar- 
quero Simpson. Flojito de manos, el hombre. 


GANDULLA DESISTIO DE 
CONTINUAR CON LA la. 


En cierto sentido, Boca Juniors no tiene director técnico... Bernardo Gandulla ha desistido de cumplir esa 


función al frente del primer equipo. Renunciante Adolfo Pedernera, fue el “Nano” hombre indicado por 
todos, y por eso “agarró viaje”. Pero fue por poco tiempo. Hombre consciente y profesional honesto, Gan- 
dulla se siente mejor con los amateurs, que con los profesionales, y por eso ha decidido abandonar las fla- 
mantes tareas, De este modo, da un claro ejemplo de persistencia ferrea en sus convicciones más íntimas. 


RATIFICAN “NO” POR 
EUSEBIO Y SIMOES 


 MARCISO | 


ATA” TUVO 


línea, señores Jor- 
n y Víctor Tanzi, 
de lo eonversado 


por lo secreto del- 


be, eso sí, que de 

la rutina y el 

lO se dará vista al 

incoado, que tie- 

'0 16.266, al Club 

O de Almagro, 

5 actuaciones unos 

1As- Más, hasta que 

ocer el fallo de 
asunto, 


internacional 


La comunicación sobre el particular, 
la bizo hoy mismo el inolvidable crack 
—el “Nano” del mejor 
Ferro Carril Oeste y un rutilante Bo- 
on Juniors— a los miembros de la Co- 
misión. de Fútbol. Es muy importante 
reiterar los términos de su expresión: 
“Me sería cómodo, profesionalmente, 
seguir con la tarea y percibir los im- 
portantes sueldos de- director técnico; 
pero sería deshonesto conmigo mismo. 
Prefiero seguir con logs amateurs. He 
perdido la mano, o el gusto, en mate- 
ria de jugadores pwofesionales...”. 

De manera, entonces, que Boca es- 
tá “sin” técnico. Aunque esas funcio- 
nes, en forma transitoria, las ha de 
cumplir otro técnico de divisiones in- 
feriores de Boca Juniors, José Manuel 
Campos, quien inmediatamente asumi- 
rá sus labores accidentales. 

También mejora el golpe que ese día 
recibió Rattin en la pierna derecha, 
pero aún no está en condiciones de 
Jugar. En cuanto a Angel Clemente 
Rojas, es intención del nuevo D. T. Ber- 
nardo Gadulla hacerlo reaparecer . pa- 
sado mañana contra Lanús, pero en el 
equipo de reserva, 


...o» 


HURACAN: Se adiestró el plantel de 


REUNION: Para esta 


Parque de los Patricios bajo la dl- 
rección de Luis Pentrelli. Be anuncia 
ya la recuperación del cordobés Se- 
bastián Viberti, quien volvería al pri- 
mer equipo el domingo próximo, Ade- 
más se recupera rápidamente de su 
dolencia el delantero Oberti, quien 
hoy reanudará sus movimientos gim- 
násticos, 
.a 


ROSARIO CENTRAL: Se anticipa que 


de acuerdo con las reglamentaciones, 
Rosario Central tendrá su field clau- 
a3urado por dos partidos a raíz de los 
incidentes registrados el día del im- 
sólito partido contra San Martín de 
Mendoza, doude un espectador evitó 
un tanto de los visitantes entrando 
al field luego de romper la alam- 
brada, : 

.o a. 
noche a las 20 
están citados en la AFA los presi- 
dentes de los clubes de primera di- 
visión con el fin de tratar un pro- 
yecto sobre la participación de equi- 
pos argentinos en la Copa Liberta- 
dores de América. 

..« 


T. V,: Los próximos partidos que se te- 
levisarán por Canal 7 son éstos: vier- ] 


TEMPERLEY: El 


nes próximo, Boca Juniors vs. Lanús; 
3 de noviembre, G. y Esgrima vs, Hu- 
racán; 5, Atlanta ys. Unión; 10, Es- 
budiautes de La Plata vs. San Loren- 
zo de Almagro, y 13, F, C. Oeste vs, 


Platense. 
... 


ESTUDIANTES: Volvió a las prácticas 


el back Aguirre Suárez que había re- 
gresado lesionado de Europa. El z4- 
guero estudiantil realizó ejercicios 
gimnásticos y además pruebas de 
fuerza, revelando estar en buen esta- 
do, Sigue lesionado en cambio Hugo 
Spadaro que hoy será revisado por 
el médico de la institución, 


..o..b 


BENEFICIO: En cotejo para recaudar 


fondos destinedos a Jos damnificados 
por la inundación, jugarán esta no- 
che en la cancha de Independiente 
los veteranos de Capital y Provincia. 
A las 19 lo harán los veteranos de 
los rojos y Racing, como preliminar. 
... 

arquero Udaeta se 
ha reintegrado a los entrenamien- 
tos y se ha confirmado una licen. 
cia con sueldo por 30 días a los ju- 
gadores Cobo, F, Giordano, Valentu- 
koni y F. Escos, 


LISBOA, 28 (Associated 
Press), Dirigentes del 
club Benfica confirmaron 
que los informes perlodís- 
ticos de que sus dos ju= 
gadores más cotizados pru- 
dieran ser transferidos A 
Boca Juniors, de Buenos 
Aires, son pura fantasía. 
Agrega que no hubo ni ha. 
brá tratativas. 

Las versiones, originadas 
en Buenos Aires, indicavan 
que el presidente del club 
argentino se proponía vla= 
Jar a Portugal en el térmi- 
un de 15 días para con- 
versar con dirigentes de 
Benfica sobre la posible 
adquisición de los contra= 
tos de los jugadores Euse- 
bio y Antonio Simoes 

“Eusebio. y Simoes no 
saldrán de Portugal”, de- 
claró el director de fútbo) 
del club lisboeta, Helder 
Viegas, cuando se le pidió 
un comentario sobre la po. 
sible visita, y esto es la 
que ratificó la comisión di- 
rectiva de la institución, 


- CHIQUITA 


Tres Autos Nacionales Primeros 
Eróstica EN El GRAN PREMIO INTERNACIONAL DE TURISMO 
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Por nuestros enviados Braulio Fernández y Roberio Vaccaro 


lema de enver- 


gadura. parx el Afscíplinado ipo de au- 
xilio que: lo acón . Las iencianes 
que le hicieron pe A Zasada casi 15 mi- 


nutos con respecto a Balibé en la neutrali- 
zación én La Rioja (y que luego se redujo 
a alrededor de + minutos en el último tra- 
mo hasta Catamarca), fueron producto de 
problemas de carburación, ya que la altu- 
ra de la Cuesta de Miranda enrarece el 
aire y entonces la mezcla nafta-aire llega 
desequilibrada a los cilindros, Por eso, des- 
pués «e San Luis, - cuañido: la topografía 
se hace más baja, el Poísohe, pese a los 
ya citados inconvenientes en; la «suspensión, 
pudo volver a correr como lo había hecho 
anteriormente. y descontar Eran parte de 
la ventaja que le había sacádo el conduc- 
tor del BMW 1809 TISA. Ahora falta otro 


tramo: bravo de mentaña a la salida de 
Catamarca y desde .la Cuesta del Porte- 
zuelo; es muy probable que se pueda ver un 
auto aquí; otro más allá, sufriendo las con- 


ENEMIGO. El veterano Julio César “Pichón” Cas- 
tellani es sería amenaza para Parisi en la “A”. 


produjeron 33 abandonos, distribuidos así: 


nández-Riand-”; 105, “Guanaco”; 14 
154, Darío Sánchez; y 168, Carlos Pat=rno. 


ie”; 304, Oscar Viola; 309, 
Jorge Sosa. 
CLASE C-5: 


rardo Sassone. 


Lea en este número 


ABANDONOS 


La tercera etapa fue largada por 158 participantes. Se 

CLASE A-18: 2, Carlos Ruesch; 5, Carlos Koster; 14, 
José Berdini; 18, Juan García; 26, Carlos Manzano; 48, Víc- 
tor Maccari; 23, Mario Cratzmar; 63, Rodolfo Plini; 69, 
Francisco Guillermín; 91, H. Borzome; 92, Jorge A. Mag- 
gi; 93, Nicolás Arias Uriburu; 96, C1:*s Yomha; 97, “Fer- 
Tuan C, Marinovich; 


CLASE B-8: 205, Héctor Mera; 224, Ernesto Ranno; 
233, Luis Bonich; 239, Benito Calvo; 268, “Mercado-Dellegra- 
“Puriños-Lombardi”; 


j 404, Norberto Castañón; 433, Nicasio Gi- 
ribone; 449, Ernesto Lozadao; 451, Arturo Sales; y 468, Ge- 


CLASE D-2; 512, Alfredo Querol; y 525, Luis Castelli. 


LA MEJOR REVISTA 
PARA 
LA MEJOR HINCHADA 


APARECE LOS LUNES POR LA TARDE 


secuencias de la rudeza «del suelo. Después, 
las cosas se facilitarán y hasta Alta Gra- 
cia pueden volver los altos promedios. 
Las noyedades ocurridas ayer fueron im- 
portantes, especialmente en las clases *a” 
y “B”. Dijimos que la chiquita se pre- 


«sentaba como la más difícil y no: nos -equi-. 


yocamos. Ahora queda. solamente » Emilio 
Parisi defendiendo a la Renault y so3re 
ese automóvil se: volcarán. los esfuerzos de 
IKA, para tratar -de «evitar la atropellada 
de los Auto Unión, de Castellani y Vi- 
sintini. > . | P 4 

En la “B”, también: hay batalla. Los 
inconvenientes de el Lancia de “Cacho” 
ubicaron a tres Fiat al frente (Reutemann, 
Mayorga y Scamuffo) y de acuerdo con lo 
que se ve; resta aún presenc'ar la lucha 
entre lós “equipos- de concesionarios de la 
marca. ' ' | 

La “C” es 'la' única que muéstra a dos 
unidades importadas 'encabezando- la: cla- 
sificación ' general. De:no ocurrir nada 
anormal, entré 'el “Porsche y €l BMW 
—ambos productos alemanes—=- debe estar 
la definición. Pero la! palbrá definitiva 
la tiene la etipa de mañana. Al parecer, 
la máquina de Ballbé está más entera, 
aunque lo hecho en lá úlfima parte de 
la etapa de ayer, hace [pensar que Zasada 
tiene resto, especialmente si su. equipo de 
auxilio tiene tiempo de dejar, las cosas lo 
mejor posible, en lo que, se refiere a la 
suspensión trasera del ' Porsche. 

Por último, en la “D”, tampoco hay nada 
definido. Eduardo, Rodríguez Canedo sigue 
acumulando. ventajas, pequeñas, pero que 
muestran la solidez de su andar y de la 
máquina. Entretanto, Pedro Sancha sigue 
en su tensa expectativa. Su automóvil 
demostró que anda y él es un viejo zorro 
en este tipo de carreras y parece no inmu- 
tarse por el séquito Torino que tiene a sus 
espaldas. 

La reflexión final. luego de la dura 
etapa de ayer, tiene que estar dedicada a la 
industria automotriz argentina. En cuatro 
categorías, tres tienen al frente. autos erio- 
los y en la subclase hasta 700cc también, 
con los De Carlo que pilotean Rodolfo 
Otero y José Sampayo, primero y segundo, 
respectivamente. 
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DESCONTO. El Dr. Ballbé pu- 
do .descontarle 4 . minutos al 
polaco Zasada. Van 'a luchar. 
ura 


AS 


ds 


REVELACION. Lo que viene re- 
alizando Héctor Costilla es co- 
mo para llamar la atención. 


1142M-LA CUMBRE 


6401 Y. CARLOS PAZ 
1553 MALTA GRACIA (LLEGADA) 


177 M: TOTORALEJOS 


LON 689 m- DEAN FUNES 


64) 


CT da 


3 


ES 


23ND 


= 


=3CALIDAD CONTROLADA 


Duenos Aires, Miércoles 23 de Octubre de 


S PELEADA 


Una tre; fuerte a poco 
de inicindo el tramo y mucho 
piso firme, tan de pavimen- 
to como enripiado, son las 
características de esta cuar- 
ta y penúltima etapa que 
ha de iniciarse mañana a las 
7 en Catamarca, partiendo 
las máquinas con 30 segun- 
dos de separación, para ir 
en busca de Alta Gracia, 
punto terminal del. tramo. 

Luego. de transitarse 15-ki- 
lómetros sobre el pavimento 


de la. ruta nacional N? 38.y 


luego. de traspuesta la Joca- 


. lidad de El Portezuelo, ,co- 


mienza un camino de ripio 
en buen estado de conserva-= 
ción, por el ue se asciende 
la Cuesta del mismo mombre 
y llegar al paraje denomina- 
do Alto del Portezuelo, ubi- 
cado a 1680 metros sobre el 


nivel del mar. 


Y luego de una pendiente 
en bajada suave hasta €l 
Km. 57,8 de carrera, sobre 
camino de faldeo, se inicia 
la bajada más pronunciada 
por caminos de cornisa muy 


«sinuoso y con piedras suel- 


tas, con algunas. curvas do- 
bles muy cerradas y llegarse 
a la localidad de Las Cañas, 
donde comienza un camino 
pavimentado en buen estado 
durante 10 kilómetros, hasta 
empalmar con ruta nacional 
N9 157, también pavimenta- 
da y en buen estado, hasta 
llegar a la localidad de 
Frías (158,6 km. de carrera), 
desde donde durante 34 kiló- 
metros se andará sobre ripio 
y Negar a San Antonio de 
La Paz y hallar nuevamente 
al pavimento. En el Kilóme- 
tro 206 de carrera y hasta el 
229 (Recreo) deberá circu- 
larse por desvíos por hallarse 
en construcción 21 pavimento. 

Desde Recreo se continúa 
transitando por la ruta na- 
cional N? 157, de ripio en 
regular estado, como tam- 
bién la ruta nacional N? 60, 
con la que se empalma en 
Km. 368 de carrera: Dos Ki- 
lómetros después de Quilino 
comienza un pavimento has- 
ta empalmar con la ruta 
provincial N? 16, a la altura 
de Deán Funes, donde tam- 
bién habrá que utilizar des- 
víos, por construcción del 
camino principal, hasta el 


CUARTA ETAPA 


LOCALIDAD 


CATAMARCA - LARGADA 
El Portezuelo 

Emp. R. N. 64 y R. P. 6 

El Alto 

Las Cañas-Plaza 

Lavalle 

Tapso 

Frías 


Recreo 

Totoralejos 

San José de las Salina. 
Quilino-Estación 


Chuña 

Cruz del Eje (Acceso) 
Capilla del Monte (Acceso) : 
La Cumbre (Acceso) 

La Falda A.C.A. 

Cosquín 

Carlos Paz - Y,P.F. 

Falda del Carmen 


Si 
SS 
y 


San Antonio de la Paz - A.C.A. 


D. Funes Emp. R. N. 60 y R. P. 10 
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ÁLTA GRACIA» 
LLEG A 

Km, 401 de competencia y 1 
circular por pavimento, des= . 
viándose por un camino de 1 
ripio para pasar por las 1 
afueras de Cruz del Eje, du- 
rante 2.700 metros y reto- 
mar la ruta nacional N? 38, 
pasando por las localidades 
de Capilla del Monte y La 
Cumbre, ' encontrándose en 
el trayecto varias curvas ces 
rradas y algunos puentes y 
luego de cruzar un paso 4 
nivel ubicado en una doble 
curva, se entra en la zona 
céntrica de La Falda, con- 
tinuando por la ruta N* 38 
hasta empalmar con la ru- 
ta nacional N? 20, pasando 
por Villa Carlos” Paz, Co- 
rriéndose por tramos ya Co- 
nocidos en la primera etapa, 
como ej camino en  cons- 
trucción que conduce a Alta 
Gracia. Re » 

Una vez arribados a Fal- 
da del Carmen, el pavimen; 
to tiene seis metros de an- 
cho, en buen. estado, ingre- 
sándose luego a Alta Gracia, 
punto terminal del .tramo, 
Juego- de haber cubierto 586 
kilómetros, es decir; la etar 
pa más corta: y .haberse su- 
mado 2:601,6 kilómetros en 
los cuatro parciales. 


Km. Prog: 
Parcial Etapa General 
0,6 0,0 | 2.0156 
15,1 | 15,1 ¡ 2.030,71 
49,. | 64,2 * 2.079,8 
12,7 | 76,9 - 2.092,65 
21,4 | 98,3. 2.1139 
10,2 | 108,5  2.124,1 
24,0 | 132,5 | 2,148,1 
25,7 | 158,2 | 2,173,8 
33,3 | 191,5 | 2.207,1 
35,4 | 229,9 | 2.245,5 
45,9 | 275,8 | 2.2914 
47,1 | 323,5 | 2.339,1 


1 
25,5 

27,6 | 376,4 

33,0 | 409,4 | 2.425,0 
30,6 | 440,0 | 2,455,6 
38,6 | 478,6 | 2.494,2 
15,5 | 494,1 | 2.509,7 
12,7 | 506,3 | 2.5224 
19,3 | 526,1 | 2.5417 
24,6 | 550,1 | 2,566,3 
26,2 y 
9,1 


ALTA GRACIA - LLEGADA 


LA NOTICIA DE LA SEMANA: 
RENUNCIO PEDERNERA 


157 
NUEVA ORIENTACION TECNICA A 


CARGO DE GANDULLA, COMO 
DIRECTOR INTERINO 


o 
¡OTRA VEZ RÚUJITAS! 
LL 
DICEN QUE DICEN... 
ó 
EMPATE EN MENDOZA QUE 


HABLA DE LEVE MEJORIA 
a 


24 páginas ... y siempre a $ 40.- 


POR CITIES SERVICE 


HOY, 
POR CANAL 


| EMOCIONES DEL 


AUSPICIA 


PEUGEOT 


LA CALIDAD QUE NO SE DISCUTE 


- Frente a otro acontecimiento mundial 
e geles entre Patterson y Quarry 
otra de las series que se vienen dispu- 

para cubrir el cetro vacante de Cas- 


is Clay, CRONICA volverá a estar pre- 


te para 
viviendo desde ya todas las alternativas. 


que nuestros lectores puedan 


:.la pelea del sábado próximo* 


Crónica. 


A esos efectos, y cumpliendo una vez 
más la premisa de que CRONICA SIEM- 
PRE INFORMA MEJOR, estará presente 
en Los Angeles, escenario de la pelea, 
nuestro enviado especial Oscar J. M: Ruiz, 
quien día a día nos irá ofreciendo cuanta 


: novedad se relacione con este combate que 


suscitará vivamente el interés de los afi- 


cionados argentinos por cuanto se relacio- 
nará su resultado con el futuro quehacer 
de “Ringo” Bonavena llamado ahora a en- 
frentar a Jerry Ellis por las semifinales 
del mencionado torneo. 

De tal forma, 
estará en primerísimo plano de la infor- 
mación más completa y documentada, así 


nuevamente CRONICA * 
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UNA VEZ MAS “CRONICA” ESTARA EN LA NOTA, SIGUIENDO LA 
SENSACIONAL PELEA DE PESADOS ENTRE PATTE 


RSON Y QUARRY 


como a través de las notas gráficas taribién 
de carácter exclusivas. Vale decir, que en 
este nuevo evento, nuestros lectores ten- 
drán una serie de extraordinarias primi- 
cias: como en oportunidad del. reciente 
match donde Emile Griffith, en Nueva 
York, reconquistó su'coróna de los media- 
nos ante el italiano Nino Benvenutti. -* 
a. 


LOS ANGELES, 25 (Especial para CRUNICA). 


— Esta bullanguera ciudad, de febril actividad, también 


SIGUE LA RONDA DE GIGANTES 


QUARRY. “¡No pelearé hasta 
encontrar con quien lo me- 


rezca!”. Aceptó ir con Floyd. 


dentro del viril deporte de los puños es, 
“fabrica de sueños” que constituye para 
Wywood, tan cerca de esta hermosa 


El simil parece adecuado a/las circune. 
tancias. Y es que el sávado próximo ve- 
remos aquí trenzados sobre el ring ae 
Floyd Patterson y al crédito lugareño, 
Jerry Quarry, por la ronda de clasifica- 
ción que ha organizado el grupo empre. 
sario de.la Sport Action Corporation, 
guien tiene a su cargo la serie interna- 
cional de pesados para unvir al nueyo 
campeón en lugar del defenestrado Cas- 
sius Clay, Los dos sueñan con tan do. 
rada meta. 

La circunstancia de que ahora se en- 
frenten dos cotizados pugilistas ““made- 
in EE. UU.” despierta un mayor inte. 
rTés del habitual por parte de los aficio- 
nados. Además, no hay que olvidar «que 
Patterson llega con el predicamento 1ló- 
gico de haber conocido ya el halago de 
ocupar dicho reinado, hasta verse “des. 
alojado”, violentamente por el fabuloso 
Muhammad Alí. 

Frente a la vasta experiencia de Floyd, 
se opondrán los bríos juveniles del ca- 
liforniano Jerry Quarry a quien los ex- 
pertos consideran como uno de los más 
Tirmes candidatos a alcanzar ese plano 
encumbrado. Empero, no se deja de 
esperar que Floyd —viejo zorro del cua- 


drilátero— puede convertirse en muy 


¡tremendo escollo, 


Psro hay otro incentivo más recien- 
te, que sirve de elemento de juicio pa- 
ra el vivo comentario de la gente en 
estos momentos en que ambos rivales 
van culminando su” preparación y se 
Acerca aceleradamente la hora del en- 
cuentro, En junio próximo pasado, tam- 
bién en Los Angeles, se enfrentaron 
ambos, finalizando el match con un 
empate, que no hizo otra cosa que agu- 
dizar la polémica y las ansias por el 
match revancha, 

El combate tuvo pasajes dramáticos 
para «ambos adversarios. En efecto, el 
ex campeón fue derribado en dos opor- 
tunidades, en el segundo round, mien- 
tras que Quarry besó la lona en el 79 
capítulo. Y dicen los comentarios que 
pocas veces se vivieron situaciones tam 
electrizantes en el ámbito local entre 
púgiles de la categoría máxima, se- 
ñalándose que la experiencia de Floyd 
lo liberó de una derrota e incluso, se 
jugó tan temerariamente el california- 
no que fue derribado sorpresivamente 
a su vez, cuando venía en suelto domi- 
nio, Estos antecedentes, acumulan —co- 


desde ya, para dos empinados valores del pugilismo, como esa 
las figuras del séptimo arte el emporio cinematográfico de Ho- 
región californiana. Aquí, en otro capítulo de la ronda de gigantes. 


mo decimos— mayor expectación “2 la 
pelea del sábado. ; 

El sábado volverán a oponerse la ve- 
teranía de Floya versus la juventud de 
Jerry (22 años). Patterson en decla- 
raciones recientes rindió honor a- la 
calidad “fuera de serie” de Clay, re- 
conociendo hidalgamente: “Nadie de 
nosotros podrá considerarse verdade. 
ramente campeón del mundo si no es 
obteniendo la victoria sobre Cas:ius... 
Yo me siento todavía fuerte y. capaz 
de recuperar per tercera vez la coro- 
na. Pero derrotar a Clay, es lo que 
realmente puede hacernos dignos del 
título”, 

Quarry ya obtuvo 13 nocauts, ga- 
nando en una abrumadora mayoría, 
pues sobre 24 peleas como profesional, 
apenas registra una derrota al perder 
por puntos contro otro veterano: Ed. 
die Machen. En cuanto a Patterson, 
perdió cuatro veces en su carrera 
que registra 51 peleas. Todos sus re- 
veses fueron por la vía expeditiva, 
ante Ingemar Johansso, Sonny Lis- 
ton (dos veces) y Cassius Clay. El 
último “xito de Quarry fue por pun. 
tos ante el británico Briand London. 


PATTERSON. Una oportunidad 
más. Se la ha ganado, pero su 
edad no valoriza al ranking 


LA SELECCION PRACTICO 
ESTA TARDE EN HURACAN 


Renato Cesarini había ci- 
tado para las 15 en Huracán 
2 los integrantes de la selec- 
ción de la AFA. El primero 
en llegar a la cita Tue Vi- 

— berti, us no estaba en la 
lista (“lo llamé, dijo Cesari- 
Mi, para que en las prácti- 
cas supla a Solari que está 
lesionado”) y los últimos Er- 
mindo Onega y Pardo, a 
quienes el técnico recibió con 

«mala cara y no precisamen- 

¿te agradables palabras. El 
Único ausente fue el velezamo 
Whebe, que se encuentra Je- 
slonado, y los presentes fue- 

“xon los siguientes: Aguirre 
Suárez, Albrecht, Buticce, 
Echecopar, Fischer, Gallo, 
Gatti, Miguel] Angel López, 

- Nelson López, Manera, Mar- 

zolíni, Mas, Ermindo Onega, 

+ Pachamé, Pardo, Rendo, Sa- 

- nitá, Savoy, Silva, Solari, 

" Tarabini y Viberti. 


0 INSTRUCCIONES 
1 Tras cambiarse de ropas, 


los jugadores y el técnico 
fueron al field. Alí, aleja- 
dos del periodismo y de los 
muchos aficionados que ha- 
bía en las tribunas, Cesarini 
dio una charla que duró más 
de quince minutos, en la que, 
suponemos, expuso sus teo- 
Píks técnicas y tácticas. 


Finalizada la charla, dio 
comienzo el entrenamiento 
en serio, en el que Ja selec- 
ción tuvo por rival a la 
tercera división de Huracán. 


€ EL EQUIPO 


En principio los seleccio- 
nados formaron así: 


Gatti; Manera, Miguel 
Angel López, Albrecht y 
Nelson López; Rendo y Pa- 
chamé; Pardo. Fischer, E- 
checopar y Tarabini. 


Esta alineación fue su- 
friendo modificaciones a lo 
largo del partido (dos tiem- 
pos de unos 30 minutos), 
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MITE 


en el que Cesarini paró 
muchas veces el juego para 
corregir o repetir alguna 
jugada. Los seleccionados 
acataron con disciplina to- 
das las indicaciones, que en 
algunas oportunidades abu- 
rrían a los espectadores, 
pues muchos de éstos que- 
rían un partido en serio, lo 
que da la razón al técnico 
que está preocupado por lo- 
grar que los entrenamien- 
tos a puertas cerradas, ten- 
gan realmente cerradas las 
puertas. 


O EN FORMOSA 


Cesarini informó que el 19 
de noviembre la selección se 
presentará en Formosa y 
que más adelante ló hará 
en Santiago de Chile, parti- 
do este para el que aún no 
hay fecha definitiva. 


RUGBY: BELGRANO 
VENCIO EN GALES 


BRIDGEND, Gales, 25 
(Reuter). — Belgrano, cam- 
peón argentino de rugby, de- 
rrotó a Bridgend por 12 a 8 
en un encuentro disputado 
hoy en esta ciudad. 


Al terminar el primer 
tiempo el equipo argentino 
se había colocado en ven- 
taja de 6-3, 


GOTERAS 
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ESTOS Y OTROS TEMAS PODRA 
MEDITAR UD., COMPATRIOTA, LEYENDO 
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FICHA 


| de FICHA PRIVADA 


i 
( Rossano Brazzi, es la re- 
resontación típica del “la= 
, tin-lo,er” canoso y maduro. 
/ Nació en Emilia, Italia el 
* 15 de septiemore de 1916, 
Se educó estudiando leyes 
en la famosa Universidad 
de San Marco, Recién a los 
21 años de edad, inició su 
¿carrera de actor en su pa- 
' tria. Cuando era un favori- 
1 to del público italiano y eu- 
4 + Topeo, se trasladó a los Es- 
| tados Unidos, donde a una 
edad madura, hizo todo un 
carrerón. Católico ferviente, 
"Se casó une vez y para siem- 
1 pre, con Lydia Bartalini, 
¡ que además de esposa ideal, 
' le hace las veces de. secre- 


¡ taria... 
¡ Y sd HACE DE BESTIA 
; En un microcine céntri- 


00, asisti a una exhibición 
privada de Ja película “La 
beslia desnuda”, rodeada 
con elementos locales, pen- 
sando más que nada en los 
públicos "hispanos de Esta- 
dos Unidos y Puerto Rico. 


No le voy a juzgar aquí la: 


citada producción rodada en 
colores; pero 
cuenta con un elenco juve- 
mil, que incluye los nombres 
de: Rolo Puente y Aldo Bar- 
bero, 
+ peles importantes, los acto- 
res Osvaldo Pacheco y Aldo 
Bizatti. Los abundantes y 
fuertes notas sexys, corren 
por cuenta de: Gloria Prat 
+ y Susana Beltrán, En el pa- 
1. pel de la “bestia”, que da 
+ título al filme, que es una 
“suerte de “fantasma de Ja 
í Ópera”, nero dentro de un 
teatro de revistas, se lo ve 
al también autor Norberto 
Aroldi, lo que no dejó de 
sorprenderme... 


sk UNA SORPRESA 


| Seguro que usted vio buen 
¿ número de filmaciones de 
estas Últimas inundaciones, 
y que si vien trajeron dolor y 
engustia, hubo pequeñas 
í — sorpresas que pusieron den- 
tro de la des2racia una no- 
/— ta más a-.radabie. Por ejem- 
plo un chico de Y años, ru- 
bio y de frente despejada, 
f que mostraron en el infor- 
( mativo de Canal 13, can- 
tando una canción de Los 
to *Beat'os, en in2lés, rodeado 
[de otros chicos de su edad, 
sentados en las gradas del 
Clu» San Lorenzo de Al- 


4 ma ro. Cuando el periodis- 
y ta lo interrumpió para pre- 


vevo7v 


PRIVADA DE LA VIDA 
¡HACE DE “BESTIA” EN UN FILME, UN FAMOSO AUTOR! 
; kk OIDO: Y. MONTI APADRINARA A UN NUEVO ARTISTA 


le” diré que 


teniendo también pa= 


Crónica 


¡NCIRAMA 


por LEO VANES 


Sue 


DE ROSSANO BRALZI 


tidísimo 


Una larga lista está de cumpleaños hoy: Alberto Argi- 
bay, María Concepción César, Liria Marín, José Marrone, 


Mariquita Gallegos, 


Susana Brunetti y en el extranjero 
Anthony Franciosa y Annie Girardot. 


¡Felicitaciones para 


todos los mombrados! Y Refiriéndose a sus truncas rela- 
ciones con Lynda B. Johnson, George Hamilton acaba de 


declarar muy úxportivamente: 
éramos nada más que buenos amigos”. 


“Ya les decía a todos, que 
% No me acuerdo 


quien decía, que al conjunto “Los Gates”, que en verdad 
son muy buenos, los bautizó un vecino, mientras los chi- 


cos ensayaban, 


¡Es que el mundo está lleno de gente per- 


versa! 4% El veterano Robert Mitchum es loco por los ca- 
ballos, recientemente se acaba de comprar el número 16. 


% Con gran apuro. preparaban para este viernes, 


la pre- 


sentación en Buenos Aires de “Las preciosas ridículas”, el 


¡ ¿ musical que con Tania se estrenó en el Teatro de la Cova 


de San Isidro, y que ahora irá al Odeón. Al cuerpo de 
baile, le agregarán dos parejas más y utilizarán los dis- 
cos giratorios con que cuenta el tradicional escenario, para 
darle una mayor movilidad. Ni Joan Collins, ni Nata- 
lie Wood, ni Leslie Caron pudieron llevar al matrimonio a 
Warren Beatty; ahora quien está empeñada en ese inten- 
to es la inglesa Julie Christie. % Nélida Roca, Aldo Pe- 
rricone, ¡Carlos A.. Petit, Alejandro: Romay, Gilda -Lousek, 
Atilio Marinelli, Ernesto Bianco, Iris Alonso, Aldo Bigatti 
y muchos otros se encontraron el lunes, sin pensarlo, en el 


; cine.que da- “Guía para el hombr> casado”, 
ingeniosas comedias del momento. *% Y... 
Buenos (Aires sigue andando, 


uná'de las más 
el carrousel de 


guntarle si sabía inglés, el 
niño -(dijo- llamarse - Carlos 
Alfredo y vivir en Villa Dia- 
mante) respondió que “ha- 
bía aprendido de escucharlos 
por los discos...” Y algo 
más sorprendente aún, su 
voz era limvia, clara y en- 
tonada. Sería lindo que no 
se pierda entre el anonima- 
to, y que los “busca-talen- 
tos” de los, sellos grabado- 
res, lo descubran. 


Ak ES El HERMANO 


En el libro de memorias de 
Elizabeth Taylor —¿lo ha- 
brá escrito ella?— le dedica 
todo un capítulo a su her- 
mano Howard Taylor. Cuen- 
ta, que cuando niños, su ma- 
dre Sarah Taylor, quería 
también hacerlo actor al 
muchacho, pues el hombre 
tiene una gran pinta. Por 
aquellos entonces Howard, 
pensó que con una artista 
en la familia era suficiente, 
y prefirió el tranquilo cami- 
no del anonimato. Pero Eli- 
zabeth, ha hecho debutar a 
su hermano —que es casado 
y tiene cinco hijos— en el 
filme que está rodarido jun- 
to con Burton en la isla de 
Cerdeña. El hermano de 
Liz, lucirá barbas en la pe- 
Jícula, mientras que ella 
“luce” —por así decirlo— 
un catarro impresionante, 
que dice Burton, se debe a 
los reveladores escotes que 
luce en todo momento... 


A EL GRAN AMOR 


Como la popular y queri- 


da autora Nené Cascallar, 
"piensa hacer retornar a ese 
caballerazo que €s Eduardo 
Rudy a su programa “Cua- 
tro hembres para Eva”, jue- 
ga mrcho con los persona- 
jes de María Aurelia Bisu- 
tti, que cada día está más 
linda, y con el de Federico 
Luppi; juega los dos perso- 
najes de tal manera, que 
ella aparece como “la mujer 
inconquistable”... ya en las 
postrimerías de octubre, 'a 
menos de dos meses de la 
culminación del ciclo de €s- 
te año. Con este romance 
del prozrama, no pasa ab- 
solutamente nada... Ni pa- 
sará. Nené debe guardar la 
carta del “gran amor” del 
papel que incorpora María 
Aurelia, para cuando retor- 
ne Rudy al mismo. Y que la 
señora Cascallar, me per- 
done la predicción... 


A EN VENGANZA 


Hay un detalle: la tele- 
visión promociona varios de 
sus programas utilizando 
héroes y títulos del cine 
“El James Bond del Oeste 
es Jim West”, por ejemplo. 
En venganza, ahora el cine 
se publicita con héroes y 
Írases de la TV. “Agente 
505” se anuncia como “más 
audaz que Jim West; “mas 
violenta que Jerico”, y “más 
suspenso que Misión Impo- 
sible”. Lo único distinto, es 
que en el cine, las dan sin 
interrumpirla con tandas 
de avisos, 


VISTO... OIDO... 


Y COMENTADO 


VISTO: Nadie le podrá negar a Delfor, que desde su popu- 


lar espacio “La ¡yvista dislocada”, 


fue trampolín para 


el nuevo vuelco que ha tomado Elsa Daniel en su ca- 
rrera. Cuando Elsita, anunció que actuaría como “es- 
trella invitada” en el citado programa, muchas voces 
un poco burlonas, se escucharon por allí. La chica sa- 


lió más que airosa de su cometido. Hoy, 
namente en sy nueyo estilo de actriz, en 
que se yé los viernes a las 21.30 


nios... y algo más”, 
por Canal 13, 


OIDO: Bueno, escuché por allí, 
drino artístico del chilenito Mario Carrillo Jr. 
chachito hace fonomímica, canta, 


se luce ple- 
“Matrimo- 


que Yaco Monti, será pa- 
este mu- 
baila y zapatea. An- 


teriormente, también Antonio Prieto ponderó su labor; 
pero el gran salto a los escenarios del mundo, parece 
lo dará de la mano de Yaco, quien lo vió trabajar en 


su país de origen. 


COMENTADO: Hay unos afiches de “La mujer de mi pa- 


dre”, 


que seguramente no podrán exhibirse mucho por 


la calle, Sin embargo, se yen en las ventanas de la 


empresa distribuidora de 


Armando Bó. Los mismos 


musstran un porcentaje muy alto de la espléndida be- 


lleza, típicamente argentina, de Isabel Sarli. 


Rita Tushingham, la estrella británica 
18 años con la perícula “Sabor a miel”, del 
director Tony Richardson, tiene A su car-= 
go el principal papel femenino de “La 
trampa”, la novedad que Organización 
Rank dará a conocer mañana en la pan- 
talla del cine Atlas, 

El filme se desarrolla en Canadá a me- 
diados del siglo pasado, y Rita interpreta 
a una muchacha muda que es cedida por 
su tutora a un cazador, quien la converti- 
rá en su esposa y la llevará a vivir con él 
a la foresta, lejos de todo vestigio de vida 
civilizada y rodeada de peligros. 

Según las referencias que nos llegan, la 
Tushingham ha encarnado a la perfección 
su difícil personaje, realizando un verda- 
dero prodigio de elocuencia expresiva. Sin 
articular una sola palabra, logra poner al 
descubierto el extraño andamiaje de sen- 
saciones en que se debate la criatura a la 
que da vida: pánico, ferocidad, inocencia, 
incomprensión, diafanidad, amor, alegría... 

En diciembre de 1962, Rita Túshingham 


AYALA RUEDA 
UNA PELICULA 


* El director Fernando Aya- 
la dio comienzo en los es- 
tudios Lumiton a la filma- 
ción de “En mi casa mando 
yo”, súperproducción en co- 
lores que protagoniza Luis 


Sandrini, acompañado por 
Malvina Pastorino, Olinda 
Bozán, Cristina del Valle, 


Augusto Codecá y Oscar Or- 
legui, entre las figuras ya 
contralacdas. 

El libro cinematográfico es 
de Gius, quien en esta opor- 
tunidad se ha apartado de 
la línea exclusivamente có- 
mica de sus anteriores tra- 
bajos en cine para presen- 
tar una historia familiar que 
en tono sentimental —con 
situaciones dramáticas y Có- 
micas— narra las vicisitudes 
de un padre de familia que 
se ye obligado a alejarse de 
los suyos para poder salvar 
su relación conyugal y filial. 

La producción está a cargo 
de Héctor Olivera y cuenta 
con importantes colaborado- 
res técnicos: Oscar Lagomar- 
sino como escenógrafo, y 
Humberto Peruzzi como di- 
rector de fotografía. 

La productora Aries Cine- 
matográfica presentará esta 
nueva pelicula a principios 
de la próxima temporada. 


A partir de la fecha ocupan la cartelera 
del cine Select Lavalle dos exitosas pelí- 
culas de acción en color. Se tratan de “A 
la sombra de un Colt” y “Los siete de 
Texas”. 

“A la sombea de un Colt”, en Eastman- 
color y Techicope, es un violento “wes- 
tern”, cuyo papel central anima Stephen 
Forsyth, y Anne Sherman, Frank Ressel, 


Andrew Scott y Graham Soothy comple- 


MURIO EL 


PARIS, 25 (EFE), — René 
Genin, de 77 años, cineasta, 
intérprete de más de un 
centestar de filmes, ha falle- 
sido hoy en el hospital local 
donde se hztlaba internado. 

Genis», que comenzó su 
e 
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ker, 


Buenos 'Alres, Miércoles 28 de Octubre de 


ANTE OTRA LABOR DE LA! 
DUCTIL RITA TUSHINGHAM 


que inició su carrera cinematográfica a los 


¿gan a los 35 años pasando de amo 
amorío, y de pronto descubren que no 


REAFIRMA. Se adelanta que en “La Fog, l protagonis! 
“Un sabor a miel” y 
talento histriónico. E pelicula se dará mañana en el 


GRAN ACCION, Y POR PARTIDA DOBÍ 03 


uy $ 


se casó con el cameraman de TV, 
Bicknell, y tuvierón una niña que “sé 1 
Dodanha, y a la que le dedican toda 
tiempo libre. Forman una pareja ser 
agradable y expansiva, que ant 
do la felicidad del hogar. Al resp 
la protagonista de “La much is 
los ojos verdes” y “The Knack”: 
actrices cometen errores tremendos e 
lación a la formación de una famil 
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nen nada. Nada como un verdádeto ] 
gar, hijos y gente que dependa de el 
las consulte sobre los pequeños prob 
cotidianos. Porque, a pesar de todo 
seres humanos son siempre más impor 
tes que todo lo que pueda pasar £a 
pantalla cinematográfica...”. 

“La Trampa” fue dirigida por 
Hayers, e incluye en su elenco al 
te Oliver Reed, Rex Sevenoaks, Bi 
Chilcott, Linda Gorzason, Blain F: 
y Walter Marsh.- El libro es de 
Osborn. 


“The Knack” da una nueva prueba d 


tan el reparto, bajo la dirección de Gí 
ni Grimaldi. 

“Los siete de Texas”, en Eastmancolo 
Totalscope, es una realización de J. R: ES 
chent, que pertenece ya a los “clásicos 
entre los “westerns a la italiana”. Paul 
get, Robert Hundar y Gloria Milland € 
carnan los “roles” principales de este 
que presenta , dos hombres y una ÚaA e 
viviendo dramáticas aventuras 


EX ACTOR RENE GENIN E 


carrera teatral en provincias 
fue intérprete de cerca de 
un centenar de filmes entre 
los años 1937 y 1952, bajo_la 
dirección de Jean «Renoir, 
Mar:el Carne, Jacques Bec- 
G. H. Ciouzot, 


Dudivier, etcétera. 

Los papeles que le di 
más popularidad fué 
“Quai Des Brumes”, de 
ne; “Le Crime”, de M. 
ge, y “Les Bas-Fonds”,' 
Jean Renoir. 


Julien 


ALGUNAS PELICULAS SE ANUNCIAN EN FORMA EXAGER 
? NOSOTROS NO'QUEREMOS HACER ESTO 
NOSOTROS NO TENEMOS PORQUE HACERLO 


YA QUE ESTA PELICULA HABLARA-POR ELLA MISMA 


IN 
PROHIBIDA MENORES. 18 AMOS 


TODO A SU TIEMPO 


presenta WARNER.BROS - 


(THE FAMIL 


b HAYLEY.MILLS: JOHN MIL: 
HYWELBENNETT- MARJORIE RHOÚ: 


y Dirección: JOHN y ROY BOULT 


SEVEN ARTS 


dl 


"EL MUNDO A TRAVES. 


DE SINGULAR ENFOQUE 


Informa Cineversal que 
dará a conocer mañana jue- 
yes, en el cine Hindú la ip- 
teresante e insólita super- 

r ¡ón en CinemaScope 

nicolor “Munde Gato”. 
Se trata de una vibrante 


y dramática visión de nues- * 


mundo moderno que — 
Ay aval ¿que su antecesora 
“Mondo Cane” — registra he- 
chos extraños que suceden 
hn nuestra era y autisba ade- 
wmás en el mundo del futuro. 
Nolas gráficas de innega- 
“Ne interés presentan expe- 
¡imentos realizados con au- 
tomoóviles, destrozados a pro- 
lo de modo violento en 
wsca de la mayor seguridad 
para el conductor; los pre- 
parativos a que se somete a 
astronautas antes que 
ánicien su viaje al infinito; 
diistintas y extrañas aberra- 
«iones sexuales; cultos reli- 
que apasionan a las 
asas; muestras del ultra- 
moderno arte simétrico; una 
operación del corazón con 
¡3 


A 


Ea 


£INGO 


todos sus emocionantes de- 
talles;- el moderno deporte 
del “skydiving”, en que los 
jóvenes se lanzan de los 
aviones y “planean” yarios 
minutos antes de abrir su 
paracaídas; bancos de semen 
humano, para inseminación 
artificial; aparatos electró- 
nicos para medir la “inten- 
sidad del amor”. e infinidad 


de notas insólitas de grar 
interés de actualidad. 

“Mundo Gato” es una pro- 
ducción de Dino de Lauren- 
tiis, cuya dirección ejerció 
Paolo Nuzzi. 

Una música divertida .y 
moderna, y comentários ági- 
les -e incisivos, + acompañar 


“las singulares notas de est: 


superproducción. 


UNA RESPUESTA QUE 


VALE 250.000 PESOS 


Los hechos demuestran que la emoción y el suspen. 
no son privilegio de las películas policiales ni de los “wes 
tern”. También se encuentran, con el agregado de que 
dejan siempre un sedimento en el saber del público, en 
ciertas audiciones culturales, de las cuales la más pres- 
tigiosa y tradicional puede considerarse “Odol Pregunta 
por 1.000.000 de pesos”, que ha entrado en su decimose- 
gundo año consecutivo de transmisión, y puede verse 
todos los miércoles, a las 22, por Canal 13. 

En el presente ciclo, el candidato de más sienificati- 
vos valores palece ser Carlos Pogoriles, joven estudiante 
chaqueño, de 1€ años de edad, radicado en la Capital Fe- 
deral, donde desempeña tareas de dependiente de alma- 
cén, y que contesta sobre vida del General Belerano. Po- 
goriles ha recibido ya diversas donaciones y estímulos con 
motivo de su actuación, y han concurrido a $us audicio- 
Des parientes del general Belerano, así como colegios o 
instituciones que llevan el nombre del prócer. y autorj- 
dades de la provincia del Chaco. Hoy contestará sobre 
su tema por $ 250.000. Jurado es el arquitecto Carlos Al- 
berto Courteaux Pellegrini, Animación: Jorge Fontana. 


Elvira Quintana Sigue Grave 


CIUDAD DE MEXICO, 25 
(ANSA). — El estado de sa- 
lud de Elvira Quintana — 
que lleva 2 semanas interna- 
da en el Instituto Nacional 
de Cardiología—, no cambia 
favorablemente, Se abriza- 


ron esperanzas a fines de la 
semana pasada, cuando la 
paciente pudo ser sentada y 
comenzó a tomar alimentos 
Sólidos, pero no evolucionó 
como se esperaba. 


BELLEZA. Los encantos de Da- 
liah Lavi son uno de los atrac- 
tivos de “Operación Solo”, fil- 
me de espionaje que se estrena 
mañana en el Trocadero. 


PELUCAS y 
POSTIZOS 


CASQUETES Y APLIQUES 
PARA DAMAS Y 
CABALLEROS 


“*ATELIER ROSE”” 
CALLAO 673 


Página 


- REPONESE UN SEL EBRADO Y EPICO “WESTERN” 


Se repondrá hoy en el (i- 
ne Plaza, la superprodiicción 
“El- Alamo” (The Alamo), 
protagonizada por John Way- 
ne, Richard Widmark, La3y- 
rence Harvey, Frankie Ava- 
lon, Patrick Wayne, Linda 
Cristal y Richard Bone. 

La heroica epopeya de los 
187 hombres que resistieron 
durante trece días a 15, for- 
taleza de “El Alam” los 
avance: de las fuerzas del 
gobierno de México, en de- 


HENE QUE VERLA! 


Y 


fensa de la voluntad de los 
tejanos, que habian resuelto 
independizarse, vuelve a la 
pantalla en copia nuevo de 
70 milímetros. 

“El Alamo”, con música 
de Dimitri Tiomkin y pro- 
ducida y dirigida por John 
Wayne, sobre un argumento 
original de James Edward 
Grant, será .presentada en 
Technicolor por Artistas Uni- 
dos, 


Venecia... 
la alcoba 
de un 
“playboy” 


y tres 
mujeres 


E presenta 9 

ES REX NARRISON 

E SUSAN HAYWARD 
ES CLIFF ROBERTSON 
E CAPUCINE 


PROTAGONIZADA POR 


JOHN WAYNE 
RICHARD WIDMARK 
LAURENCE HARVEY 


ICOMVEMINICIE MAMORNS 14 ADS 


TECHNICOLOR enZOmm. 


Buenas noticias, Señora! 


lio 
esde la primera secuon- 
lanza sobre la plotea 
una dosis inacabable de 
sección; de disporos de 
mos de fuego, de pu- 
ñelozos o granel, donde 
Ringo gano, reino, vence 

y convents. 


¡ARIZONA 


E 


ARMIENTO 


CN EN LA MEJOR SALA 
DE SU BARRIO 


Desde esta sección queremos contribuir a la solución de 
los problemas sentimentales que a tantas personas afligen 
- y angustian. Escríbanos y un corazón abierto a toda la 
inmensa verdad del hombre y la mujer le contestará con 
inteligencia y humano sentido de las cosas. Estamos segu- 
ros de que contribuiremos a su felicidad y si lo logramos 
habremos cumplido con nuestro cometido. 


La correspondencia 


deberá ser remitida 
Sentimental 


para toda consulta de esta índole 
a Renzo Cassan, sección S. 0, $8, 


HORACIO L., de Capital: —Le escribo en la 

esperanza de que resuelva mi problema, que 

me tiene inmensamente amargado. Tengo 18 

años, conocí a una mujer de 30 y desde el día 

de conocerla siento que la adoro. Ocurre, sin 

embargo, que por intermedio de unos amigos 

me he enterado de que ella ha mantenido ante- 

riormente intimidad con otros hombres. Yo me quiero ca- 

Sar, pero por lo que he sabido tengo un nudo en el co- 

razón. Ella tiene muchos amigos, que me aseguran que es 

buena, comprensiva y sincera. Ella también me lo dice y 

la créo, pero igualmente me siento destrozado, confuso y 
sin saber que hacer, 


Respuesta: —Al igual que usted, yo me sien= 
to un poco confuso. Es una consecuencia dé 
la redacción de su carta, que aclara: poco so- 
bre distintos aspectos de la situación. Inclu- 
sive, no alcanzo a darme cuenta si €esos arni- 
gos de ella, al decirle que es “buena y com- 
prensiva” le acuerdan a tales palabras un sen- 

tido irónico. Por todas las dudas que surgen de su consulta, 
le aconsejaría no llevar a tambor batiente sus proyectos 
matrimoniales. Nada le cuesta aguardar un tiempo. En su 
transcurso, es posible que usted consiga interpretar mejor 
sus propios sentimientos y conocer más a fondo la verda- 
dera personalidad de esa mujer. 

... 
CAROLINA FERNANDA, de Azul: Tengo 16 
años y estoy enamorada de un muchacho 
de 19. El me habló hace um año y yo lo re- 
chacé rotundamente. Ahora pasa por mi casa 
varias veces por día y hay momentos en 
que casi ni me saluda y otros en que se mues- 
tra muy amable y sonriente. Hace unos días lo 
ví con una chica que es su novia, que demuestra quererlo 
mucho, Le ruego que me aconseje qué debo hacer. Si olvi- 
darlo, lo que pienso que me resultaría imposible, o seguir 
esperándolo, Muchas gracias por el consejo que pueda 
proporcionarme, 


Respuesta: Si lo quiere tanto hasta el punto 
de creer que le va a resultar imposible olvidarlo, 
no alcanzo a comprender el motivo de su tan 
rotundo rechazo cuando él le expuso sus aspi- 
raciones sentimentales, Ahora, tal como están 
planteadas las cosas, y mostrándose ese mu- 
chacho tan contradictorio en sus exterioriza- 
ciones, tendrá inevitablemente que esperar a que él se 
defina. Tal vez con su curiosa manera de. proceder esté 
tratando de desquitarse del desaíre que usted le hizo en 
aquella oportunidad. 


USTED COMPRA 
.«« Y NOSOTROS 
LE AHORRAMOS 


El JUEVES aparecerá en este diario 
un aviso que vale $55$$ para usted. 


Busque y recorte ese día los 


VALES SWIFT CON DESCUENTOS 


Compre estos productos 
SWIFT: Picadillo de Carne, 
Viandada, Paté de Foie, Sal- 
chichas Viena... y ahorrel 


— IRA ISLA ARCA TIA 


SIRVA BIEN 
SIRVIENDO 


Buenos Aires, Miércoles 25 de Octubre 


Página 13 Uror. - - 
ce en: GUIA PARA EL Hop 
TEATROS ta] Juesel Hilda Mayo - Jorge BELGRANO aL 
Po:t,14 - Amparito EIA . e *X o SE Eo * eS ae FLOR 
A O E 15:25, 19,10 y 23, Vittorio Gassm 611-5989. ARIZONA CO 
y MUNICIPAL G. SAN MARTIR [fo ¡rra Grau y la ext atraco E e col 
ALA MARTIN” CORONADO pre 13:40). Sab trasn. dom. verm lidades en venta con 8 días antic [1as películas de acción PEREA dao Bllaelano 3 nar po o 
A 1us 2136 LA REAL CACERIA DEI N AECONI Rivad. 2350. 40118 | * CERVANTES. Belg. 18%. 38-269 | hasta. la fecha. 15:20, 1840 y cio o Its. Los Ll mar. Siero ds 
SOL. de Peter Shalfer” DUILIC | ¿A." porteña de Revistas con Cont. 14, 1815 y 240, Rex Ha- | varied. Sábado trasnoche. Loc. A CABILDO. Sril. moles Los AS tEmprerte 
MARZIO. GAUTARO MURUA y grar | [os cintas del Marconi | "iSon A a avale asu | tadores de Oklahoma. $ 60, 
A LAS - ima | X 5515 =<0, 2020 2240 | + GRAL. BELGRANO. Cabildo 2163 
PS " 506. <5-0506 | de 17,45 a 24 bs. Con nuevas ve 16.15 y 20.30, Sean Connery y Gina | 4 tas 1315 15.30, 17.50, $ : » a! N ( 21 
ds Tun O Oent: 22 | ette», orecios populares. Lollobrigida en: La mujer de paja EL PERECHO A LA A a a a ¡note 
ETRE LACADO CA QDIVERSIÓN A pa IL quo, aaonto | A MUNDIAL Coat eo are | TIEMPO. 16:30, 20.45: Un ayen- |$%1356. EL DERE 
e i mi 16-451. —ltimos A OLISEO. Charcas ¿ 2 la de las familias h .30, 45: do: dl 
A ES LOS SOLTEROS TAMBIEN e a le y 18 3. Gabin en | togo público) Cont. 13 horas: Có- | turero en Montecarlo. (Pil8ja). Sá- 


(Pimi18 añ.) SUFREN S I s bado noche plateas mumeradas, 

> pe : SUER j 'ODO UN SEÑOR, Pr.imjl4iaños y dibujos en colores, etc. Ss adas, 
A AGON, Maipú s6 Hoy 2%: [209 juanita Martínez Dom. est [97 1740, S. Arg. a las 20 y |% NORMANDIE. Lavalle 861, Hoy | % GRAL. FAZ. Cabildo 2302 <= 
as JESUS GOMEZ exclu * REGINA (Casa del Tentro). (5730. Sensacional presentación del | 7340, 14.35, 16.30. 18.50. 21 y 23.15 [701-1212 Cont. 15.40, 19-15 y 5. 


* rs reír, Son. lindas... sor ES 99% 5709 E 6 1 hombi casado c¡W 
sexy. son MUJERES A DOM aña AS E. A las 21.30 hs Poo a E a ES: Agente 505 a la 1Blaro: 13:55, 17.25 
CILIO, de Centeno. La PROXIMA VEZ TE LO DIRE | E! conjunto más bri Frederick Staford, color, C'Mascop | 254157" Crimen en: el coche cama 17.10. y 20,50 


A a $0 : 
ARGENTINO. Bmé. Mitre 143% | CANTANDO con Ferrigno. Giano- | PS52, premiado cp ds “Pimil4/a) Jurves: de Allan Poe: |: Newman  (P|mjl8jañ.). 
71-932 A la 22 hs. - PAULINA IZA > h e a bailarines, músicos y cantantes, muerte roja, Y - 

INGERMAN y gran elenco en LA A A a Pavlovsky. | animando. las más. ricas estampas a nes > A a a MATADE! 
E Gran éxito cómico AS A A ye del folklore de Galicia. E TE a SN 29 3501-29 3 ALBERDI -J.B. 
Mi 2ssgs | k SALA PLANETA. Suipacha 9% Sua (046, 49-086% OVEDADES Florida 364. 45-515 | de LIDO. Cabildo 3241, 301-2996. - | A DL Jo. 
e o da. | SE-P547, Hoy 22 hs. NEGRO, AZUL, [E CpoSIO ig TO “2p10 y 2310 en |Zoni 12 hs. Notic extraord.. Ac [LOS CALIFORNIANOS; Arenas de | 686-0496. Emilio y los 


ito! int es. El humor ju |” E a L. s C y 4 
dio en isa HUMORESKY OS eS S e ¿o deslumbrantes colores: tualidad mundial, Dibujos, Degort Iwo Jima. Precio $ 60. pene E 
Dir: Solly 2215 hs, riada DIE. E Candolfo — Los Caballos de Fuegs *k OCEAN PSPIE ge am *k MIGNON Juramento y Cabildo [Zag “AIRES. Av 
Ak ASTRAL, 46-5307. A tas 22 ns | “Cay TELMO. Chacabuco 966 ¡Proh ¿men 18 años) A las 13.15, 15.35, 18, 20. a Gem: | 35-3899 16. 19.20 + 2230 ns: 68-252, 2% semana 
100 rep Cia. Ernesto Bianco-Bea 33-904 30.618. Hoy a las 22-hx 14.30, 16.35 v 1840: Var 20.50 + | M. Mercier, R. Hossein, > EMILIO Y LOS DETECTIVES a co 
tri” Bonnetosvaldo. Miranda en | CR UpO "DEL SUR, preseña: 2250: Show ma em: E 14,40, 1745 y 21: Los Osos RE | derecha de nacer Cl 

EE La Fiaca A ANcrICA le y East | VOLTOSOS. Niños tarde $ 150 | Tica res, 
de Feydeau. con Dorita Urgos y " Todo en colores S|r. (Pim/l8la.) en y. > il 685. 717-0686, — :A 
grandioso, elenco, Coreografia, B| de E Tatesrie con Norman Br [O O DIABLOS | mamcolor 205 MO SI GAN | Ás0s aso y el. Un espectáculo | die, “exce Moria 
Ferrari Dir, El ichard ú s i, Julio de ia. A. = teward Boone. Ope- róx. es 2 G Ie > a . » 544 a, 
A ATENRO, Parasuay. DIS. St-38x% | mes. MC. Caurenz 3. Novoa + | EStreno por, Stiwarc, iodo: TES «ne 19) con J. Wayne, K [deslumbrante en techo. Emilio y | sanguinario, Superman e 
A las 22 bs Gente de Teatro en [A Tribtani Direc.: C.Gorostiva |.” ESMERALDA. Esmeralda 515. | Douslas en Tec. los detectives, de W ¿Disuey, eso! [de la selvacWias 

A ca 31-5764. Cont. Prim/i8lañ. El caso | , OpERA. Corrientes 860. 35-1355 El Maravilloso Mundo LUN y 
(P¡m:18 ad o mi - VARIEDADES Christine eller, Monte de Vemus. Hoy. a las 2230, presentación en UDI a e 
arca Guppi. Virec.* z dk GLORIA. Av. Mayo 1225. 38-6966 | ¿<cona de un gran suceso mundial: de Walt Disney DOR, : 


EL SEÑOR DE LA SALLE, Me) MINA en super-techn. Jueves: Reestre- | John Wayne, 1659" 


+ id RR S LUNA PARK Ferrer, Tú y yo somos tres. Prog PAGÚNICO. Ros excl MARY POPPINS y LA 
E ) Corrientes 99 SI-1990/5t00 y: 32-213: ) colores NO-DO. ESPADA EN LA PIEDRA, de %W. | 63-118 E Bebán y 


_ — MARCELO : sed - |La estrella número 1 de la can S 
el terfémoto flamenco. su ballet j-al 2538, LINE Rounds | + G. MITRE, B, Mitre 1332, ción S la TV italiana en un recita | Disney. en techn. LAS PIRA 


38-559 La muchachada de a bor- e OY: 141-1500. 
españo! y = 5 con sus más aclamados éxitos mun * SAVOY: Cabildo 2829, 1Ul- . | Villa delicia. A Stray, 
A E OSVALDO MARINO ES A diales. Participación especial en €l [ 14.40, 18.40, 2245 en tech, Paul | Pr+m/l8/añ A 
2 últ. semanas, Dom. despedida pra rea: POD -s 300 > > 2, programa de Bruno Lauzi, compo- | Scofield, W. Hiller, Leo Mc. Kern | 4 PROGRESO. Ay. es 
- kk EL CIRCO DE MARRKONE. Ri 


+ BLANCA PODESTA, Corrientes k GRAN REX, C!tes. 857. 35-300. | sitor y cantante, ganador de la EL HOMBRE DE DOS REINOS |60-0155 La bolsa o la 


1263, 356-2592, Cía. de primeras ( 14.40, 17.15 y 20 hs.: R. Harrison | Carayella D'Oro de Génova. 16.15, 20.50, Don Ameche, Marcos, | prendidos' en delito, Fug 
guras: J. Barreiro A. AN AO SA e CE S. Hayward y Capucíne en: MINA, Los Tongos, La Mara. El .circo | la ley, PreSIAIa rios eN fue 
Suárez, F, Mistral Ea! one ones STA AOEEOIBDA EL JARRÓ DE MIEL Recitales todas las noches, A las | alrededor del mundo. 
os oras. E ICES Tesenciar la famosa corrida ne | Pr imildiáñ. Dir.. Joseph L. Man- [>230, hasta el domingo solamente BOEDO 

LOS DIAS FELICE: La ; kiewicz, color Deluxe. 14, 1655 3 |Entr en venta de 10 a 23, Pull- 


toros, Interviniendo el torero PIPJ 
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lor Deluxe. Y "VIVIERON FELICES Yves Montand. (Pjl8jañ.). 

* G. SPLENDID Santa Fe 1860 | con Sophmia Loren, Omar Shari | EL NILO Boedo 1063, o 
44-0808 1510 18 20.30, 23 hs. Y |y Dolores del Río. Tarde solo, Todo a su tiempo 17 
Gassma A. Margret, E. Parker y hs. Sublime locura a las 14.45, No- 


* ABECE. Corrientes 17343. 410-6100 
13.20, 15.20, 17.20, 19.20, 21.20, 23.20 
EL SILENCIO ES ORO 


pta y el fandango. Loc. d $ 200 | Direc: rené Clair; 13, 45, 17, 19 g - 5 Ss k PARIS.. Lavalle 769 31-296 |che. Cía, Miranda en Chaguanco 
ven ¿Yla, ¡cialdlae “anticipación: A Vena: A E Continuado. E el chango de la quebrada. Pl. $ 200 
Je COMEDIA, Ctes, 758. 45-43x5 | % ALFIL. Cor.ientfs 1555. Eastmancolor, "14.40, 17.15, 20.05 EL DERECHO DE NACER * SEL Ss. JUAN. S. Juan 2540. 


1375, 

UNA NUEVA SALA CON VISION 
DE FUTURO 

16,30, y 21 Varied. 15598 y 21.20, 

La pel, más laureada del mundo: 


Lo que el Viento se Llevó 


Jeonor Rinaldi, C. Chiarella Exi 
%e muy cómico: 

¡MJ SUEGRA €STA LOCA... 
LOCA... LOCA...! 
Exclusly. para ceír. Hoy a las 22 
+ COMEDIA Corrientes 778, — 


22.35. Var Pr: la Not. (9. m/l8jañ.), Sa 99-5908. Ay Jalisco no te rajes, La 

AG VICTORÍA. » Mayo 882 | Ak PLAZA. Corrientes 939. 35377% | bella Lola, Loca juventud. 

334-1493 Extraordinario éxito nac | En 70 mm y Tecn. con un reparto | 4 LOS ANDES. Boedo 737. 93-4233 
VILLA CARIÑO excepcional. 14.30, 18.25 y 22.5 Var. | Cont. 1440, 18.45, 2250 EL DORA- 

E. Rudy S. Campos. J. C. Alta | Not. 15.20, 19 y 22.20/John Wayne, | po “16.50, 21. De golpe en golpe 

vista; Pampa Salvaje R. Taylor |R. Widmark en: Menores $ 120. 


464485. 19.30 hs. Curso Prof. Eru. | inc.¡mjlsiañ Pantalla panorámica. | R Randall (Bronco). Tecn. (P/18) EL ALAMO. k MODERNO. Boedo 937. 97-8601 
Los poteres “secretos del t'ombre |70 mm. sonido estereofónico, 6 | + HINDU. Lavalle 842. E —- | * PREMIER. Cites. 1565. 46-2113 CASACA ROJA 16,50, 20.30 Misión 'd 
Materialización. Inteligencia libre | bandas de sonido magnético. € | 1315, 15.10, 175. 19, 215 2310, R 1810. 20 30. 22.50 Not. y | £l general murió al amanecer, La | er. (m/¡14ja8. ; 
Fisica moderna. Gable, V. Leich, L, Howard, O Goulet, C. Carere: S ragancia de Amar mujer y el mar. Mayores $ 50.— 


MI N7GOCIO ES EL PELIGRO | (Heldinnen)  Ap.itipúbl. color, M | Menores 3 30. 

Ap.ipitipúbl en colores 13, 14,55 | Koch. J Von Koczian, Amar y S%! | y G., SAN JUAN. S. Juan- 3246. 
15.50, -18 45. 2040. 22.45 ns. Not S | amada El eterno y delicioso tor [y;-4293. Cont. PL $5 80. Los mons- 
music Sábado trasnoche mento de todas las jóvenes de ltrmos, La- reina y su zángano, La 
* IDEAL. suipacha 338. 35-3306 | mundo. 17.55. 20.15 y 22.35, Show zarconniere. (P/m/l8ja). 

A tas 1420 18.15 y 22 Toda la ma: | Próx Hablame al cohete. * NAT. PALACE. S. Juan 2461. 
gia del SUPERCINERAMA en ls | k PRINCESA. Suipacha 160. — | 97.173, Damas $ 50. EL RETRA- | 
.«qureada superproducción MGM: 325-1112. TO DE DORIAN GRAY, FIESTA 


+ COMICO — Ctes. 1280. 85-210» 
Hoy a las 1830, Ana María Cam- 
+ poy-José Cibrián. resonante ¿xito 
EL CASADO... CASA QUIERE 
A CORRIENTES. Ctes. 561, 49-4765. 
Dos compañías distintas. Ult, días 
A tas 22.15 hs. 
Cía, Pepita Martín, Manuel de Sa- 


de Havilland. Loc, num. en venta 
hoy y 3idisizientes. 

+ AMBASSADOR, Lar. 713. 31-0700 
Hoy extr éxito a las 12.20, 14.35 
16,35, 18.40, 20,55 y 23.15: 

GUIA PARA EL HOMBRE CASADO 
(Jim:i18 añ.) Dir: Gene Kelly. A 
las 20.25 y 2240 Show musical 


"TFT TITAN 


A A Grand Prix Subasta de Almas BRAVA. MIENTRAS LA CIUDAD 

MI MARIDO ES UN PELIGRO E 1825 y 22 hs y (Ap. JUPabD.. 76 semanas extraord | (Proh.¡IS/años). Laurence Harvey | DUERME. hi 
E I ú . éxito, en deslumbrante Metrocolot a > qe 

A. Ortega Esta poo, público. DOCTOR ZHIVAGO con James Gardner Yves Montana | + REAL a E CABALLITO k_SAENZ. Av. E 


16.30, Tengo el derecho de matar 
Extraord  Dtu, cont Cr mila 
Sábados trasnoche 
* ASTOR. Corrientes 7486. 45-5511 
1230, 24.50, 17.25, 20, 2235, Suc 
Arg. y 
La Armada. Brancaleone 
(P/18) 118 mm, Color con Viltorio 
Gassman, C. Soaak. 17.15, 19,50 y 
22.25 show. Mañ: OPERACION 
SOLO. S. Berger D. Lavi, 
k ATLANTIC, Belgr. 1280, 38-272, 
EL MAGO 
A flecla y fuego. Toros, bravos 
Cónt. . 
* ATLAS. Lavalle” 869% — 35.1936 
13.15, 15,25, 1745 2020 y 22.50 
Not. y Est con R Bebán S. Bru 
no, O. Miranda, M. Ross en: 
LAS PIRAÑNAS 
(P:m/18; ciA_ Marís Campoy, y 
C. Altavista, Dir. J. G. Berlanga 
20.10 y 22.40. Show musical. Jue- 
ves sensac. est: en panav. y color- 
LA TRAMPA 
(Incimil41añ., ciRita Tushinghan > 
O Reed. 
* AUD, FRAFT. Florida 683, — 
31-2775. 13.50, 15:40, 17,30 (Num: 


Eve Marie Saint y un selecto elen- | Cont. de 12 a 2415 k MORENO. Rivadav. 5050. 90-450. | El dorado, J. Wayne, P: 
5 : Ss. del dibuio. de W Disney, en tech z E e ano. suerra de 
a ene Los. Es AS con Pluto Donald Ardillitas, etc A a os val La gu > bo 
y 4 días antic Bol de 10 a 23 hs | Not. Arg. y Extranj. y 20.20: Piso de soltero. (PllBiad 
Sáb. próx. trasnoche a la 1 hora * RENACIMIENTO. Lavalle 925 * RIO DE LA PLATA, Parral ¡y 
* (DOLO. Corrientes 29. 35-050 | 35-1850, Extraord. dogle programa | Caona. 890844 15, 18.50 y 22.30 
12:45, 15.15, 17 45. 20.20. 22.55, Johr | RIO BRAVO con: J Wayne, Dear | Guia PARA EL HOMBRE CASADO 
Wayne y Robert Mitchum, en: Martin, 14.40 1845, 23 ts. R-Nel- [on yw. Hatthau, 16.55, 20.40: Cri- 
El Dorado son y Su majestad en los mares | men en el cochecama S. Signoret 
Fascin tech, Notic. Arg (Sirestric. | 12 Sur, con B Lancaster, 13, 16.45 | (Pi¡m:18/a). 
Sábado trasnoche. 21 horas. Continuado. 
Ak IGUAZU. Lavalle 940, 35-4431 * ROSE MARIE. Corritntes 180. COLEGIALES 
13.30, 1540. 17.55, 20.25, 22.50: Not | 45-6448. Cont. Las exploradoras, P * A. THOMAS. A, Fhomas 341, 
Alberto Sordi en: Esser, La primera noche, D. Fa- | 514-4999 14.30, 17.40 y 2105: Adul- 
A A ESTRO, DE VIGEVANO rrer, C. Lee Pr.imil8Blañ, ; terio a la Lie 16.05, nar J 
im 18|añ.) SS 5 2240: El derecho de nacer (PI18 
LIBER , s | ROTARY. Corrtes 565. 419-2081 cos 3455 E 
IS ES ys. aa O Al ad ce O 
semaaa de a éxito: * SEL. A Lavalle 921 EL SIGNO DEL DIABLO 


E con D, Kerr y David Niven, 14.10. 
proh_ m.ls años) c:V Gassman |33-0235. a AS ER eo 17.35 y 21.20: Los diez condenados 


Á S 13, 16.10 a 
ao as. 2010 eS, NoLa | sicte de Texas, 14:35, 17.85 y 21.05 | Hugb O'Brien y 5 LD! 
arto  «ivo Sábado trasnoche | Inc.imiltjañ. Continuado. ATALAYA. Córdoba 4633. 713-0700 
k LOIRE Corrientes 1524, 49-1900. |» SARMIENTO Lavallo ss% 35-3338 [4 ATEO: Córsona 46 038 000 
14, 15.45, 17.30, 19.20, 21.10 y 23 | 13. 14 55 16.50 18 50,-20.55 y 23.10: io EL SIGNO DEL DIABLO 
Est, Excl. Tremendo alegato, audaz | ftingo Wood. en: ARIZONA COLT A Niven, D. Kerr; 16.15 y 20.20: 
testimonio de F. Vlacil: en col con Sancho: 14 35, 16 30 . Niven, D. Kerr; 16.19 y 20.48: 

2 Fiesta en California, E. Presley; 


Cía. Manuel de  Sabatini-Nelly 
Be uitrán en 
DOS VIUDOS EN APUROS 

za pilodo públi. Loc. cj5 d, ant. 
“$ DE ARTE, K. Peña 344, La obra 
zOÁS representada, 3 años. ¡Mu £) 
ws! Agustín Castro Miranda en 
UNA CAMA Y DOS MARIDOS 
de* Rey. Hoy 22 hs, Bol, dde. 17 hs 
A DEL BAJO P. COLON 823, 
30-5539, 2130: El grito pelado. O. 
Viale, Bol. dde. 14.30, 


/ xXx DEL ALTILLO. Florida 644. T.k 
32-3286, A las 21 hs, LOS TRII» 
RADOS. (Relato para un hombre 
solo), con ABEL SAENZ BUHR. 24 
las 22.15 estreno exclusivo: HIS 
TORIA DE PABLO, de Césare Pa 
vese 
A+ DEL CARMELO, Charcas 21443. 
20 hs. PIRANDELLO. Sus cartas 
y una obra corta. J. Gini, C. Mar- 
tino, Dir M, Volpe Estua. $ 80, 

+ EL NACIONAL. Corrientes  Y6b 

la Hoy a las 21 y 23 ms.: 

be] El Mundo Quiere Reir 


Adolfo Stray - Nélida Roca 
ALFREDO BARBIERI Y SUSANA 


A 


A E : ' 
ALEREDOR 19.25, 21.20, 23.10): La gallina mai | . La Trampa del Diablo [1,30 2030 y 22.40: Not. (PilBia [ 7", 295. Sucesos Árg. iPlidlañ 
H. GRANT . LOS ARRIBEÑOS pintada (corto) y: un film de L, | (Prmim/l8jañ.; Premio en Locarno * TEATRO S. MARTIN. C'les. 153% | X REGIO. Córdoba 6056. 772.3350. 
A AS García Berlanga, premiado en el | En breve: Fest, de Est, Checos, 7 46-3611. Sala lugones: 17.25, 290.10 | Num. $ 50. Siete tras un botín, 


festival de Venecia: EL VERDU- 
GO ciNino Manfredi (pimjl4!a). Es- 
treno. (Sáb bolet desde 10.30 hs.). 
* AVENIDA. Ay. de Mayo 675. 
33-6626. 11, 12.55, 14.55, 16.55, 18,50, 
20,40, 22.30 c[R. Wood tec,, Not. 
UNA PISTOLA PARA RINGO 


A LORRAINE. Ctes. 1551, Nvo, 5 ñ . | Espuelas negras, El tercer tiro, 
Sist, Proy*eción, 13.30, 15.13, 17.10, | 30 de aa cura und, e Boas. | de RIALTO. Córdoba 4287. 86-816 
19, 21 y 23. Un T. Richardson | son. 17 1945, 2230 Estadio, de | 151% 19 y 2220, ARIZONA COLT esa 
agresivo y social: EL MUNDO | y Berand. La escoba de Lucinda | R- Wood, tec. 14.5, 17.15 y 20.35 hs El deseo 
FRENTE A ML (Pjl8lañ.), Mañ: de C Ochagavía. Misión desesperada, K. Clark Pr E 
: VILLA DEL' 
M 


(P¡m/18) Sáb. trasn Dom. ver- 

mouth 18,45 

Ak EMPIRE, € Yrigoyen 1934 - 

453-8770, 22.20 últ, 20 días. Cía O. 

Pacheco. Pepitu Muñoz, con T Se 

rrador, A Bernabé y Mariángeies 
MATRIMONIO SIN CAMA 


A ULOSPANGELES cres. rim. — | k FROUADERO. Lavalle st. — [MIMISA Cont. * 


Mañana. verm. a las 19 hs Mañana: Galia, 340-3742 Sula consagrada a Ús a y a o FLORES 
k FLORIDA. Clorida 124. Galers | 4 BIARRITZ. Swipacha 482, 335-0156 WALT DISNEY Ch Heston y S. Loren. tech Apta | + COLISEO. Bonorimo 36. $3-6181 
RS 13. 15.25, 17.50. 20.20 y 23 toras: | 4 las 1335 1550 y 18.20: para todo público Menores $ 165 |Cont. 15.30, 1910, 2245 hs.: 


El Osito Wini Pu A UNION. Independ. 2870. 917-2585. EL DERECHO A LA VIDA dibujo, Cómicas de 
cuento amimado narrado en caste. | Damas %5.—- “Los verdugos tám- | A. Bautista, J. Salcedo, 14 17.30, PARQUE. Cuenca £ 
llano; 14, 16 35, 19, 21 y 23 en teen | Pién mueren, La batalla del án- [21.05 hs.: Cuando tu no estás, Ra- j “16.35 y 23: EL S 

Emilio y los Detectives fierno, Asesinos en fuga. phael. (S|¡Restric.) 


* FENIX, Rivadavia 7802, 612-8858 
sb pandiia más cómica y alocada ALMAGRO 13.45, 18,15 y 2235 hs. Deborah 
año! de lunes a viernes, obse- |, MEDRANO. Cies, 2916. 86-3502. 


7 . Kerr y David Nivem en: 
quio de revistas “Disneylandia” a | Cont. 14.30, 18.30 y 2240 hs.: Suc EL SIGNO DEL DIABLO 


LA FIERECILLA DOMADA_ Eliza- 
beth Taylor R, Burton, color Pan 
15.10, 17.35 2005. y 2240: Notic 
*lm/l4jañ ) Exclusiv. esta sala. 

* BROADWAY,  Corrientts 
355-2345: 14,10, 17,5 20 y 22.50 La más 
alegre y reidera película del año: 

MILLTE 


con T. Climent B, Loudet, Do: 
Pipo y los mejores strip-tease de. 
momento. «(Pim 18jañ.). De lunes e 
ylernes, de 13 a 22 hs. Sáb. 18 a: 
A l1AM. Florida 65%. Fiesta de cun 
pleaños de H. Pinter PELLEGA; 
NI, RENAN, SIRO, STEINBERG, 
VEGAL, VON GROLMAN. Dir; T. 


SA! en tecn. con Julhe Andrews, John souos los niños concurrentes. Arg. D. Kerr, D Z (P|l4jañ/il18) 15.25 y 20: Dios sabe 
A Spyin y Carol Chammines: 1930 E SEL SIGNO DEL DIABLO to ab ES SN 
Ale ba hat » Snow musical. Loc. en venta | > e O le 35 : i :20: Suc. Ar 
31-er21i0, 2030 hs: Aventuras 1 3 | con 5 días de anticipación: Mins, John Mills y Hywel Ben- o os, diez conde FLORES, Rv. 0661. 68-9101, = 
hs: Los siameses de G, Cambaro | A CAGUAO. Callao “27. /40-1808, [90% Co ; * ROCA. Rivadavia 3758, 8-15 [1420 16.40 y 2250 laureada: 
Dir.: J. Petraglia (I¡m/14). 14:50, 17" 19-215 y 23.15, Walter te A UR TIEMEO En forma exclusiva para todas las |. HOMBRE DE “DOS REINOS 
a ARE Cangalo 2363. A en; SS La. 15.20, 17.45, | salas de barrio durante el presente e Scofield, 16.30 y 20.50 Matt 
£ 2265, E A 13, 2 . a | e: in. 
41.9588, Colomer, —Langiais, Gon- |(Pimigjan). Color de Lua la, [A METRO. Cerrito 550. 35-1219, - [420 y contando con mueros y mo- |Qojor “193 AsSinas, D. Martin 


gález, Vittori 14.34, 16.29, 18.34, 20.53 y 23.14; dernisimos equipos de proyección 


b . S 18.40, 20.35, 2245 Not. 5 5 *k GAONA. Gaona $263, Hoy d 

N z z esent: », 15.10, 18. . . Hoy desc. 
20, ENFIRIDAD - CONYUGAL CAPITOL Samoa ISA Las El Signo del Diablo e dar an y 22,30 hs | ar Las pirañas, Orden de matar. 

oy 22.15 hs. (pim la, - incim 1525 : ¡ e oce del Patíbulo 

* LICEO. Klv. y Paraná 38-429: 25, 18, 20.30 y 23 H Mills H [(PIlS, 1/18). Dayid Niven y Debo. | pp *k PUEYRREDON. Rivadavia 6871. 
32 hs Otro gran éxito de Luisa | Pomneit y J Mills en: rah Kerr; 16.15, 16.10, 18.15, 20.20 | cocanio, Suber prod. en 70 mm |G12-0389. Cont. 15, 18.50 y 2250: 
VEHIL, en ls mudaz comedia O REMO y, 2240: Noticioso y Show. ' nico, 6 bandas mag- | Sucesos Argentinos y 

* La” MATRACA (P:mjl8lañ.), Tech. 15, 17.35, 20.10 y | + METROPOLITAN. Ctes. 1343, | "éticas y Metrocolor, con un re- EL SIGNO DEL DIABLO 


22.40 Not. 

* CASINO CINERAMA. Malpd 336 
15-3500  Refrig  Cinerama  Unicc 
sistema tres proyectores. $7 par 
lantes. 14,10, 16:50, 19.40 y 22.40- 

Vacaciones en Rusia 

£n techn, (Aptitipúblico.) A las 14 
16,40 1919 y 2230: Notic. Arg. A 
las 192 y 22,20: Show Mus, Loca- 


40.0816 y 1064. 1250, 1540 19 y parto verdaderamente multiestelar, 
22.25: 'en superpanayisión 70 mm |12% 185 y 21.45 Var. 14.45, 18.25 | borah Kerr: 16.50 y 20.50: Los diez. 
metrocolor sonido estereof. y 6 ban | Y, 22.10, Suc. Próx. estr.: martes | condenados, con H. O'Brien (P|10). 
== Eneas . 31. BLOW "UP, de Michelangelo |14.35; Varied. "Martes: VE: 
oce del Patíbulo * PAL. D y 2634. a a a 
) Í EL CINE, Riw. E E 
(Plm.laja). Su violencia y depra- |88-4818. 1410, 18.30, 23: EL HOM. | A-200 ias y 12 


vación los unió para una nfisión... BRE DE D 
que los convertió en héroes de | 20.40. O LESA a A E 
guerra. La más extraordinaria de ' Grant, Tech, sin[rec, 3 . 16.10, 19.40 y 


23.10 W, Matthau, Robert Morso 


De C. Dyer, con J. Rivera López y 

3. Venil. (PimilSjañ Ult. seman= 
Mañana vermoutfh 16,30. 

MAIPO, Esmeralda 413. 45-4882 

vistas. Extraordinario estreno 
Hoy a las 21 y 23 bs.: 
MAIPISIMO 

Den Pelcle - Ambar La Fox - Ea- 


z — 


Ni 


+ El YUINCR NO ESPERO MAS, Y CORRIÓ 
7 A BUSCAR EUS MAGROS EFECTOS Y SE Evrovces 
Sl j WS FLECO, 
v io ¡ ¿E QUE 10 
po “aa ”; VIGILABA y 
o . YA ESTREA 
A S a ñ 
Ñ y ay 


as 3) Prescrip- 
mm facultativa; 
 - Interjección; 
Simbolo «del 
lo; 10) Sigla 

' 8% Amtemeridia- 
“4. YA) Termi 
Mijón verbal: 
"8 Preposición 
ina; 13) En 
Dat 34) Infu- 
Mn aromática: 
Sw. Símbolo del 
h deio; 16) Abre 
tura de item: 


| Mbal; 24) Li. 
a 26) El sol 
re los egip 
5; 21) Dicese 
pan sin je- 
fura; 28) Es- 
"AH; 29) Forma del pronombre 
sonal; 31) Dios escandinavo: 
Preposición inseparable; 33) 
abra guardar el pan, etc.; 
; m loz que repetida se usa pár 
 armullar a Jos miños; 35) Bi 
ÉmÓpe europeo: 36) Pedazo de 


que el lago; 25) Parecidas a la 
seda; 29) Moneda italiana; 30) 
Padre de Matusalén. 


COMO 
PREAR TENER 
EL NECESARIO 

CORAJE, 
VIENDO LBS 
INTENCIONES 
DEL HUINCA, 
CORRIO A El 

DECIDIDRMENTE 


e. 


: SOHN CULLEN MURPH | 


MIENTRAS... Mn 


Por: DON BARRY 


'era o melal que encaja en 
hueco; 37) Se atreve, 
, Verticales 
Provincia del Japón en. la 
de Nipón; 2) Bahia, ense- 
la; 3) Extraordiario poco 


mbkuente; 4) Andar; 5) Arro- 
, echará afuera; 6) Labren 


I < 
Y, e ¡LAMENTA- 
l 7 : Y RAN_HASER 


Derechos Reservados. 


Por: BUD SAGENDORB 
yw Úerra; 7) Terreno acotado; > = . 
MaPartícula desagregada de las ¡QUÉ VEO!¡M| CORONA GEINVEE: 
guds; 18) Adverbio que denota N MACETA 1! 1 
) 40po pasado; 20) Adjetivo po- . 

vo; 21) Arrendador; 22) Na- 

1 de Roma; 24) Extensión 
igua de menores dimensiones 


¡AY! 11m corona 
DESAPARECIO 1 


TIDA E 


d O a 
UNS AUN 


Solución del múmero anterio 


USTED Y — 


rigos 
5, 


: LOS ASTROS 


8/2) 


154 ARIES 
us de marzo 2) 20 ae abril) 
ha oportunidad en su tra- 


544), PEro no espere. ganancias 
lasiado rápidas. En amor, 


LIBRA 
(23 de s'embre al 22 de oc'bre) 


Carta. o noticia relacionata 
con asuntos de trabajo. Man- 
tenga. sus tareas al día. En 


Por: JOSE LUIS SALINAS 


REDO 8 
¿existen motivos para du- | emor, evite discusiones imúti- i É Qe 5 OM > 
1 / Carta o noticia. familiaz. | des. Apoyo de familiares z : YOU ÑO, PIENSO 
' a DA BUENO ! 
TAURO ESCORPIO 


¿de abril as 22. de: mayo) 


(23 de ootubre al 21 de no'bre) 
Satisfacciones: por su trabajo. 
llevar a cabo planes ¿e Sus: esfuerzos- merecen recom- 
pensas. En amor, no se dej= 
influir por opiniones de terce- 
ros. Paseos o diversiones. 


SAGITARIO 
(22 de no'bre aj 21 de dic'bre) 


Es el momento de tomar una 
favorable; pronto cobrar decisión firme en sy trabajo. 
» cantidad. En amor, bue- | La situación lo reclama: no 

posibilidades, sepa] existen motivos para temer. 
po iecharlas. No ion En amor, todo marcha ben 


A GEMINIS 
E (de mayo 21 21 de junio) 
"Atos de dinero toman un 


16. > J 
.s CANCER CAPRICORNIO < PONERME 
2 
de jumio al 21 de julio) | (22 de dici'bre al 20 de enero) PONGAS QUÉ RICA: 
discusiones con socios o | Se aclara situación que lo pre- UNEN q j 
; obre con firmeza e > 


ocupaba. Sigua adelante, E; 
amor, encuentro. Paseos o ul 
viaje corto. La salud hay que 
cuidarla. Menos nervios. 


sl ACUARIO 
¿da Julio al 21 de agosto) | (21 de enero 21 19 de febrero) 


a situación que lo pre- | Se alejan inconvenientes por 
p pero evite riesgos. En | asuntos de trabajo, pero man- 
¡Eee las discusiones im- | tenga sus ocupaciones al dia 
h alegría en el ho- | En amor, agradable encuen- 
pres cariño y simpatía. | tro. Evite juegos de azar. 

ES VIRGO PISCIS 


- EN al 22 de s'embre) | (29 de febrero al 20 de marzo) 
> 1 Ola para activar planes | Reflexione antes de tomar una 

230; j decisión. amor, interesan- 
tes novedades. Colaboración en 
proyectos. En casa, más cari- 
ño. La salud mejora. 


"Icon prudencia. En amor, 
4 motivos de preocu- 
1004, No descuide la saiud 


LEO 


DIARIO DE LA TARDE Dirección, redacción, administración 


a 
CróViCca Registro de la Propiedad Intelectual N+ 939 689 publicidad y talleres: Riobamba 280 


T. E. 45-0191 — 0192 —M109 — 0194 — 0195 — 0196 — 0197 — 0198 y 0199. Director: Oscar J. M. Ruiz 


Ai EI 


pan 


: 


AIM NES Eat e it 


Página 20 : 


—pergoLEROs | 


La Federación argentina 
Sindical de Petroleros (que 
agrupa al personal de las 
- empresas privadas) infor- 
mó que el sábado se inau- 
gurará el Hotel Bristol, que 
funcionará para los traba- 
Jadores del ram» en la lo- 
calidad de Santa Teresita, 
partido de General Lava- 
lle. El mismo quedará ha- 
bilitado el 19 de noviembre. 

Con ese mojivo habrá 
ese día varios actos 


El Frente de Gremios Estatales dio a conocer 
la, declaración que surgió con motivo de la mesa 
redonda efectuada en la CGT y de la cual parti- 
ciparon dirigentes políticos y otras entidades. La 
misma expresa que “todas las transferencias de 
empresas, todas las adjudicaciones de licitaciones, 
todas las privatizaciones, todos los acuerdos, con- 
veniós o contratos que se realicen en este tiempo, - 
serán anulados toda vez que el pueblo vuelva a ser 


DESPIDOS 


CONSULTAS GRATIS 


Adelantamos gastos, trámites rápidos. Todos los gremios 
Doctor S. CASAMENTO 


PARANA 720 — Piso 2* 


HORARIO CORRIDO DE 8 A 20 HORAS 


TRABAJADORES 


CONSULTAS GRATIS — Dr. CONVERTI 
; 5 
í Cualquier gremio — Trámites rápidos — Adelantamos gaston 
Asesoría gremial — Horario de 7.30 a 20 horas 


CURRIENTES 2294 — Plso 11+ — Oficina 51 — Esquina Pasteur Ca ES La 
gencia. unes a ¡ados, a 

(A la salida estación Pasteur, Subte Chacarita) Es. Carlos Calvo 38%, 29 p. “NP 

También en Partido San Martín (Diag. Suárez 85, José L. Suárez) | Odontólogo OVIDIO KINIZ DIAZ 


LA LEY DE ALQUILERES 


o ———— 
VIAS URINARIAS — PIEL 
No lo ha desprotegido a usted. Sea usted inquilino 


Simón Spollansky Médico 
o locador nos hemos especializado para asesorarlo. 


LAVALLE 1619, Plso 80 
De 9 a 21 hs. Tel. 45-1561 
ESTUDIO JURIDICO INMOBILIARIO — LOPEZ - BLAT 
PARANA 433, 29 viso, Of. 1 — T.E. 46-3418 — Do 9 a 19 ha 


TRABAJADORES 


SIFTLIS — URINARIAS — PIEL 
CONSULTAS GRATIS 


Dr, Domínguez Ortiz, Médico 
De 10 a 21 hs. Sábados de Y a 12 

Problemas laborales — Juicios rápidos — Pagamos gastos 
De 9 a 20 horas Dr. F, L. PIGN] 


Rivadavia 2625, 3? (Once), 47-7238 
LAVALLE 1625 - 9? Piso - Of. 96 


VIAS URINARIAS 
LEY DE ALQUILERES 


VENEREAS - PIEL 
Sucesiones y Divorcios 


Dr. J, Grinspon. Méd. del Hosp 
Alvear Cons. de 10 a 21 horas 
TUCUMAN 2085 
Dr. ISAAC HEJTMAN 
CAP. FEDERAL. Uruguay 16, 5?%, Of. 62 — T. E, 317-5353 
De Lunes a Viernes de 16 a 20 horas. 
SAN JUSTO: Ignacio Arrieta 3431 
Martes y Jueves de 8 a 12 horas. 


ABOGADO 


Despidos, familias, criminales, 
desalojos, jubllaciones, seguros 


Aj 


COTO 
Dres. STIGOL 


VENEREAS. Vias urinarias, Bra 
sil 923 (Plaza Constitución), 10 
a12y15a 2 hs. T. E. 23-239: 


PIEL - VENEREAS 


Dr. RICARDO £. ITZCOVICH 
Atención todos los dias de: 
14 a 17,30 horas. 

Av. MITRE 514, piso 1o, 22-2556 
Avellaneda 


DENTADURKAS 
Inmediatas y reparaciones de ut 


AAA 
ENFERMEDADES VENEREAS 
Plel Sífilis: 8 a 12 y 15 a 22 
Doctor OCURTUNDO (Médico) 
Saavedra 22 (P. Once) — 48-0401 


CASTELAR 
VYdo, casa cllote, pav., colec., luz 
$ 35.000 fac. y 8.000 p|mes. Ver en 
Castelar: Monteverde 402, 1 c. est. 


A BAILAR ENSEÑA 


Dr. CAPPETTO ALBA 
Pichincha 66, piso 61 A” 
Tel.: 48-3148 AN Rápida Indemnización 


ALQUILAN HABITACIONES Despidos 


Adelantamos Gastos 
CONSULTAS GRATIS 
Dres. González - Malzof 

Uruguay 485, 9? C, de 18 a 20 


$ 200 por día, cocina 12 m. 
Constitución. Adrogué 547, 1 cua. 
dra estación Villa Domínico 


ROPA USADA VERANO 


Por mayor, Zárate 28. 
(Mitre 3900) Sarandí 


SUPER MERCADO 


PUESTOS DISPONIBLES 


FRENTE AL 


MERCADO 
DEL PLATA 


PARANA 264, P. 4? Ofic. 39 | Fte, Estación 
NUEVA 


DESPIDOS "Y 


Consulte Gratis — Accidentes — Falta de Pagos Pagamos Tele 
— gramas 
PARANA 264 . 5% Piso - Oficina 50 EN VILLA ADELINA: Las Acacias 
De 8 a 20 Es, - T. E. 409-1172 2176 (Altura Avda, Ader 1300) a tros 
(entre Cangallo y Sarmiento) cuadras de la estación. Colectivos: 4, 


- Dres. L MARTINEZ y M. TABOADA A 


ASUNTOS PENALES 


Defensas, Excarcelaciones, Tes 
timonios. Capital y Provincis 
Atención permanente 


T. E. 451920 y 398-1253 


PREFABRICADAS 


DESDE $ 14.500 
PRECIO TOTAL 
cocina, porch, $ 22.750. 
2 piezas, cocina, porch, $ 41.500. 
VENTA DIRECTA AL PUBLICO 
Rivadavla 12392. 653-3764. Ciudad. 


Pieza, 


NECESITAMOS CAMIONES 
PARA REPARTO - 32-8647 


PLAN DE EMERGENCIA 


Casas Prefabricadas 
Unico antic. $ 10.000 y cuotas 
$ 2.080 — Lavalle 1569 —Of. 304 


CASTELAR . BARBIO MARINA 

Casa 1 hab. 3x3,60, porch y lote 

10x50, $ 35.000 y facilid, Tratar: 
MITRE 2487 


629 - TH49 


CREDITOS A SOLA FIRMA 


SIN TRAMITES 
Ropa, dama, hombre, niño, alhaj. 
hogar, televisor. 383-7938, 9 a 21 hs 


A A A A AA o di € 


Crónica 


ESTATALES: CENSUR 


Dio a Conocer una Declaración el Frente Sindical 


gobierno en la República: Aquí hay un pueblo que 
no ha dado consentimiento y que reserva para 
sí su gran angustia y rebeldía, porque-no está: 
en el ejercicio de sus derechos cívicos. Queremos * 
que sepan los inversores nacionales y extranjeros 
que haremos una política de revisión profunda, y 
que no estamos dispuestos a-capitular en fun- 
-ción de ninguna de las cosas auténticas naciona- 
les, oponiendo fuerte valladares a esta política 


E 


N Á L E S CAADLALEO 


ESPECIALISTA EN VIAS 
URINARIAS VENEREAS 


o 


Dr. SCHUFE Módico Ext. de 
Hosp. Alvear de 10 a 20 hs 
Pasteur 463, lo ( — 48-225 


CIRUGIA PLASTICA 
Dr, ISAAL 1TZCUVICH (Médico: 
CALLAU 449, 31 P., 416-5265. Con 
sulta tod. los dias 10/12 y 17/26 


VENEREAS 


SNIFTLIS VIAS UHKINARIAN 
Doctor E. Brizzio 


n 


.-E. 27-460 De 9-12 y 16-20 hs 


VENEREAS 


SIFILIS vLas URINARIAS 
Todos los dias de 9 a 21 hora: 
Dr. O. BRIZZIO — Médico 
BARTOLOME MITRE 2105, 19 F 
(Congreso) 


VENEREAS 


SIFILIS 


Dr. LUIS I(TZCUYICB - Médico 
CALLAO 449. Ser P. 46-526: 
Consultas todos los días 
de 10 a 12 y de 15a 2 hs 


PIEL VENEREAS 
SIFILIS 


Dr. RICARDU ITZCOVICH. Méd 

Diariamente: 10 a 12 y 15 a 20 hs 

PUEYRKEDON 468, 4v. 72-4492 
(Casi esquina Corrientes) 


PIEL 


Bonatide 


Necesita Revendedores de Helados 
en la Vía Pública 


Presentarse en el local Bonafide que le resulte más atrayente para 
sus actividades o bien en nuestras oficinas de 


FRANKLIN 2156 (altura Avda. Gaona al 2.700, Capital) 
Con documentos de identidad. 


La Empresa facilita todos los trámites para esta actividad 
Em HI 


COMPRO PAGARES 


Comerciales, Fondo Comercio y 
S.R.L. Laprida 1386. Pta. Baja 


Dep. 2 — T.E.: 80-7463 


Casita Chica. No pague alq., com- 
pre $ 40.000 y $ 5.900 plmes. Luz 
y colect. Otra cl$ 79.000 y fac. 


Tacuarí 188. Tel. 30-3451 y 34-5056 
— —————_---—_ 
LOMAS DE ZAMORA - BURZACO 


Hermosa casita. Mat. 50 mts, pav., 

luz. $ 90.000 y fac. Otra $ 43.000 

y 41.900 por mes. Paso 35. 48-0789 
y 18-5385 


DENUNCIA PERDIDA DE 
DOCUMENTOS AL PORTADOR 


El señor Francisco Ma- 
nuel Guerrero se present( 
ante el escribano Jorge 
Enrique Viacava haciendc 
la denuncia prescripta eb 
el art. 748 y concordantes 
del Código de Comercio por 
extravío de veintisiete pa- 
garés librados por “Edito- 
rlal Sarmiento S. A,” con 
vencimiento mensual y con- 
secutivo a partir del 3 de 
octubre del corriente año 
por un valor de $ 80.000. 
cada uno. La denuncía que- 
dó protocolizada en la es- 
oritura N? 5623, folio 1.180 
del Registro N9 80, 


$ mu de 


suenos Aires, 


OS 


Miércoles 25 de- Octubre 


Y 


de-19 


intoxicativa que se viene practicando en fun: 
de los intereses del Fondo Monetario Interm 
cional, cuyos diálogos visibles y conocidos es 
a la vista de tedo el pueblo. Que esta declaraci 
sirva. para poner coto a toda política entreguis 
y.sea también una advertencia de que en el — 
ejercicio de la:-revolución de las-revoluciones, sim 
miedo y sin olvido, el pueblo argentino sabrá 06 
mo- castigar a- los culpables”. 2 


CONSULTAS GRATIS -— ADELANTAMOS GASTOS : 
CONSTITUCION: CASEROS 983. 3 
(a 2 cuadras de la estación, 


CENTRO: URUGUAY 766, Piso 6% Ofic. 34 
de 9 a 20 hs. Dr. R. D. PRIETO 


DESPIDOS 


MUTUAL JURIDICA OBRERA 
CONSULTAS GRATIS ADELANTAMOS GASTOS 
Lunes a viernes de 8.-a 20 horas - Doctor WARAT 


Córdoba 652 - P. 8% "A" | 


DESPIDOS 'j 


CONSULTAS GRATIS  |W 


ADELANTAMOS GASTOS 
TRAMITES RAPIDOS -- TODOS LOS GREMIOS | 
Dr. N. PODESTA De 9 a 20 horas. | Wl 


CORRIENTES 1373 - Piso 12 “A” 
FINANCIACIONES-PRESTAMOS $ 
Run E Dn 466416 CONGRESO PARANA 264 


D | N E R ( P. Baja. Of. 3, CUN o SIN RETENCIUN Grandes 
Lec Art. djhogar, de oficinas. Alhaj. foto clnemas 
EN EL AOTO tográt etc Cap. y Pela. Reserva absoluta. 9-19 ha 


DINERO 


EN EL ACTO 


DINERO EN CONGRESO EN EL DIA 


3 L S/Alhajas, Automotores y cos del Hogar 
Sin retención 
38-9351 Avda. DE MAYO 1410, Ser. piso 


EN FLORES C-FAC 63-554 


DIN E RO Y a partic. sob. TV, helad., plan., Joyas, combi? 


fot., mágq. esc. y sum., autos, hipotecas y en cuot 


UA A E UE 


e 
Sobre alhaj., brill., art, del hogar, pieles, máqa, 4 
oficinas, grabadores, tocadiscos y aparatos foto» - 
gráficos. Consúltenos para resolver cualquier 
problema. Financo. Corrientes 2141, L. 13. 


Rivera Indarte 995 - Edif. Propios - T. E. 634 


VILLA LUGANO 


Sobre heladeras, TV, máq. coser, art. del ho» 
gar, En 10 meses. Los art NO SE RETIRAN. 


Murguiondo 3099 


DINERO: SIN GASTOS Y EN EL DIA - 


REVOLUCIONARIO SISTEMA DE PAGOS, Créditos en el acto 
slart. del hogar, máq. de tejer, alhajas, pleles, objetos varlos, ete. 


. 


Hipólito Yrigoyen 83%, piso 3*, Ofic, $40 — T.E.: 33-6116 , 


DINERO 


683-4365 


DINERO 


MATADEROS - GALERIA ALBERDI 
Sobre artículos del hogar, alhajas, pleles, má 
de escribir, sumar. Mercantil Alberdi. JU 
BAUTISTA ALBERDI 6267, ler. piso, OL 
Sábados de 9 a 13 hs. - Frente Htal. Salabert; 


PRESTAMOS URG. EN EL DIA - € 
Sad del hogar, hel. TV, combin, mág. de 04 
alhajas. Siretención. RIVADAVIA . LOC 

GALERIA VERNET. De 9-19 h. Sábado, *+ 


Sobre oro, alhajas, brillantes, art, del hogal 


DINERO: pue. pito tdi 
EN EL AOTO T. E, 


Para avisos en esta sección dirigirse £ 


RIOBAMBA 280 6 a nuestras recepioriK 


Aires, Miércoles 25 de Octubre «e a... 


LA TRIPLE SUREÑA 


CARRERA 15 DE Tí TRIPLE - PR. CRUCE DE LOS ANDES EN GLOBO - 1600 MTS. A LAS 15.30 


$ Para potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. 
[PETIDORES — ejk.¡  JOCKEYS ULTIMAS PERFORMANCES 


A EL ALERTA 3/56 | X.X. 
CHOTE 3166 | A, D'Aponte 


3|56 | E. Tadei 
Pr O. Brandi 
5 MIMIMOSO mp XxX. X., 
] 18 F"TERRE 3156 | N. Vismara 
7 COLEHUAPI 3/56 | no correrá 
"8 ES PORTEÑO 3/56 | R. Ledeáma 
9 RESORTERO 3/56 | no correrá 
¿AM(CIPARCITO 3/56 | O. Corbalán 
JN(SUGAR BOY AS 
12 BUEN-C6OM  3|56- 
Ses 
3156 . 


N. Yalet 
á slo 
56 


SUGAR BOY - VALDENEGRO 
¡MERA PARTE. “Si responde a este tercer puesto de Valdenegro, en Palermo, 
Boy. debe ¡iciar la triple sureña. Siguió en perfectas condiciones el entrenamiento. 


11 AMEDIALUZ. 3/56 
12 ESCABOY 3156 


- Debuta «e 
Arroyo Negro 56, a 21% cp, 52, LP n, en 157 

ade Arroyo Negro 56, a 5% cp, 56, LP n, en 157” 

"0, Re'azado 56, a 13%% cp, 59, LP n, en 1'21"1/5 


Debuta 0015 
» Denegri 56, a 2 cp, 56, LP n, en 1'19'2/5 

Debuta h 
+» Niriguao 56, a 34 cp, 53, LP'n, en 120”3/5 
* Debuta 


2 
0 
3 Sitiador_56, a 42£ cp, 56, LP f, en 136” 
0 
0 


EN L ugar 


ot 
OT 
on 


 Modelista 56, a 8% cp; 53, SI n, en 5845 
a Witticísm 52%. 


no correrá os pl4 ep, 53, LP n, en 1361/5 
3 JRIBE "3156 | X.X. ebuta A 

as OA eS A. D'Aponte E '_-de Paquita 56, a vlcp, 56, LP Í.. en 1115215 
5 ACHITA 3156 | XX. : “0, La B'riña 56, a 1174 ep, 56, LP n, en 122725 
Je EN CATA lee E »» La B'rina 56, a vicp, 53, "LP n, en 1122215 
5 11 F. OF PRIDE 3/56 » Diléctante 56,'a 5% cp, 56, Pal h, en 5915 
18 BALARIA 3156 +» La B'rína 56, a vicp, 56, LP n, en 122725 
6 19 WHABLADA 3/56 Mentira 56, a 16% cp, 52, LP n, en 110" 
20 REFLEXION 3/56 ; Cimarosa 56, a 61% -cp, 56, LP 1, en 11625 


Cand.: CHORE (9) Reflexión (20) Sport: Agana (5) 
6* CARRERA=.—— 3* DELLA TRIPLE - PR. FLORENCIO PARRAVICINI - 1100 MTS. A LAS 17:50 


Para potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. 


3. Corso 


A 


TS 


pm Val'negro 56, a 31% cp, 56, Pal n, en 1'32”4/5 
yw Veredicto: 56,-8, 11% cp, 56, LP n, en 154” 


216''4/5 
136” 4/5 
1'13'"3/5 
716'4|5 
en 1'20'115 
n, en 152” 
en 1203/15 
en 1'36"1|5 
en 11335 
n, en 157” 


R- Encinas y 
C. Castañeda 
X.X. 

L.A. Díaz 
3. Yalet 


A. Sosa 
“no correrá 
no correrá 
[a eo, 


en 
en 
en 
en 


” Mitán 56%, a vicp, 56, LP n, 
0 Simplón-56, a vlcp,- 56, Pal n, 
Kabalén 36, a 3 cp, 56, LP n, 
Mitán 56%, a vicp, 56, LP n, 
Esquilón 54, a vlcp, 54, LP n; 
Bric Brac 56, a 8% cp, 56, Pal 
Siriguao 56, a 15 cp, 57%, LP n, 
Simplón, 56, a vicp, 56, Pál n, 
5,, Kabalén 56, a 5 cp, 56, LP n. 
5,, Ayo Negro 56, a 9% cp, 56, LP 
0, Mal'tado 56, a 10 ep, 56, Pal n, en 13125 
0,, Poor Man 56, a viep. 53, SI n; en 1'38''4/5 
0,, Oyarzún 56, a vlep, 561%, Pal n, en 1'32”3/5 


nem.: Nemrod (15) Sport: Finisterre (6) 


2* DE LA TRIPLE - PR. SEÑOR LORENZO EUSEBIONE - 1100 MTS. A LAS 17.5 


Para potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56. kilos. 


CI AFRENTA “31566 X X. 
4 2.0. LINDA 3166 


3 LABIOSA 3156 
5 AGANA 3/56 


11 O|¡S1o0o¡t1101 
11 oj|ouojr 11 or 


1 

Y QUELALO 3156 
5 18-DISTURBIO — 3/56 
-“ 19 GOB'ANTE 3/56 

20 CUREGO. 3/66 
Ñ 2H TUNIGHT 3156 
¿6 P2NICOMACO - 8)56 
723 ROMANICO 3/56 


SoNa|ww;i o| »uo! 


F D'Elía = - Ude Wila “Star 56, a-vicp, 56, LP mn, en 151025 
no correrá TE ¡Puntas 56, a 5 cp, 36, LP,:h, ,en.122'3/5 
A. Gallardo E - De buta y 


Y. González Debuta 


xX.X. Debuta 

N Yalet »,» Urubamba 56, a 6 cp, 56, LP n, en 114”2]5 
no correrá +» Paquita 52, a 11% cp, 52, LP f, en arde 
3. Lavia +» M. Grande 56, a 13% cp, 53, LP n, 1'15"115 
no correrá >” N- -Light-56, el-pzo, 56, LP n, 
1 Gorrais Debuta 


A. Coloccio Debuta 
Xx. X. »» Anda Sola 56, a 18 cp, 56, LP n, en ab 
IS 


1 MACONA 31 
2 PRENSORA 
3 TIGRA 
4 MELAMINA 
5 PINTERA 
6 S. ANGEL 
1 MINABISE 
3 8 POPPET 
9 TRAJANA 
10 Y. P'GLES 
11 MINCHA 
4 12 RYCSA 
13 SEC'TARIA 
14 VITRERIE 31 €. Montenegro 
15 NIMBOSA 3/56 Gorráis 
5 16 SONAMBULA 3 É 
17 YIN YON 3 -X 
18 ORIENTALA 3l56 2 i = 
6 19 PAGANIA: 3156 | 1. 
20 SCAMPI 3156 ) F. D'Elía 


Cand.: SNOW 'ANGEL (6) 


en 121 "1/5 


- 52 CARRERA 


0 50 0de Foles 56, a 14 <p, 56, Pal n, en 58"1/5 
P. Tárrago - - Debuta 

E »» Enojona 56, a 34 cp, 56, Pal n, en 592/15 
D. Torilla 


Debuta 
ER. Tavella La Ba'rina 56, a 3% cp, 53, LP n, 1'22”3]5 
Xx. Xx 
y. Gutiérrez 


0 
0, 
0 Debuta 
0, Green Light 56, a 181% cp, 56, LP n, en 121” 
3. Domed D., 
A. D'Aponte a 


sw Avisora 56, a 10% cp, 56, SI n, en 58”4]5 
+» Brigada 56, a 11 cp, 56, LP n, en 113”3/5 
nO correrá » Yezmín 55, a 12%. cp, 53, Pal n, en 59''415 


3. Martino +» Trajana 56, a vicp, 56, LP n, en 1211 


0 

0 
0,, Matelda 56, a 9% cp, 56, Pal n, en 584 

3 - ¡ Debuta, ¿rs 

0,, Tres Puntas 56, a vicp. 56, LP h,'en 1'22'3/5 

0”, Dilectante-56,'a 8 cp, 56, Pal hi en 59115 


“), A. Sola 56, 'a 15% cp, 56, LP n, en 1121115 
..-. Debuta . ; 
32 20)” Trajana 56; a 8% cp, 56, LP n, en 121115 


Enem.: Seampi- (20) Sport: Mincha (11) 


mej! 
1DS|, tarros 


4 LA HIERRA 3/56 

2 6 CHOLIGOLA 3/56 
7 EDISVIEJA — 3l56 

. 8 ALUNADA 3156 
9 CHORE 3156 

10 LA M'CADE - 3156 


ocolat ol: o 


1oon 


SUGAR BOY PARA EL COMIENZO 


HIPODROMO DE LA PLATA. En el “Seguro” Estará Snow Angel 


COMPETIDORES Y JOCKEYS PARA LA REUNION DE PASADO MAÑANA 


PRIMERA CARRERA 
metros A las 14 
(Comienza 


incotipo 37, no correrá 
55, XX. 


pador_57, F. Fagín 
—Maporal 57, R. Ledesma 
eador 57, J, Yalet 
er 57, C. Buden 
Mero 57, XX. 
der 57, no correrá 
r 57, X.Xo 
rimbao 53, E. Olguín 
juro 53, N. Yalet 
Bellmat 53, C. Montenegro 
Rosendal 57, J. Ledesma 
Corinto 57, no correrá 
5. Dorado 57, H. López 
SEGUNDA CARRERA 
metros A las 144: 
(Termina la doble) 
2Ticota 57, E. Tadei 
Buscal . Corte 
57, XX. 
ita 57, G. Gamarra 
lezia 57, Xx. 
ca 57. J. Gino 
¿OL Heart M/, C. Buden 
cafadona 57, no correrá 
Aucacada 57, X. X, 
Y Tr 538, XX 
TERCERA CARRERA 


¿ 4 A las 15.30 
(Comienza la triple) 
ol Alerta 56, X. Xx. 
lachote 56, A. D'Aponte 
Meteoro 56, E. Tadel 
ayol 56, O. Brandi 
mímoso 56, X.X. 
nisterre 56, N. Vismara 
clehuapi 56, no correrá 
Porteño 56, R. Ledesma 
ESOrLtero 56, no correrá 
añarcito 56, O. Corbalán 
Boy 56, N. Yalet 
Com. 56, R. Encinas 


INARON OTRA VEZ 
ALIAGA, EN CHILE 


GO DE CHILE, 25 

— A partir de la fe 

por el término de 96 

sido suspendido el 

Aliaga, quien to- 

2 un colega 

metros pa- 

0 en una carrera dis- 
mediados 


1) 


E 


13 Move In 56, C. Castañeda 
14 Puchkin 56, X.X. 
15 Menrod 56, J. Lago 
16 Menrod 56, L. A. Diaz 
17 Quelalao 56,- A. Sosa 
18 Disturbio 56, no correrá 
19 Gobernante 56, no correrá 
20 Curi-Co 56, X.X. 
21(Tunight 56, N. Vismara 
22(Nicomaco 56, X.X, 
23 Romanico 56, J, Lococo 
24 Cototo 56, J. Corso 
25 Begum Boy 56, X.X. 
CUARTA CARRERA 
1400 metros A las 1415 
1 Ardoroso 57, A. Real 
2 Contrabando 57, C. Monte'gru 
3 Garabateado 57, F. D'Elía 
4 Germanio 57, no correrá 
5 Armando Boca 57, S. Maciej 
6 Contraviento 57, J. Domed 
7 Estopor 57, X.X. 
8 B. Bravo 57, H. Ortega 
9 Don Polo 57, N. Vismara 
10 F. Boy 57, no correrá 
11 Centenario 57, G, Pereyra 
12 Delicieux 57, N. Yalet 
13 Emancipador 57, J. Corso 
14 Garry 57, C. Botta 
15 Clearing 57, L. A. Diaz 
16 Che Julio 57, H. Galepp) 
17 Galatz 57, R. Tavella 
18 Colomero 57, L. Gorrais 
19 El Marqués 57, C. Buden 
20 Gangster 57, P. Sierra 
QUINTA CARRERA 
1100 metros A las 17.05 
(Continúa la triple) 
1 Afrenta 56, X.X, 
2 C. Linda 56, P.Tárrago 
3 Labiosa 56, X.X. 
4 La Hierra 56, D. Torrilla 
5 Agana 56. R. Tavella 
6 Choligola 56, X.X. 
7 Edisvieja 56, J. Gutiérrez 
8 Alunada 56, J, Domed 
9 Chore 56, A. D'Aponte 
10 La Muscade 56, no correrá 
11 Amedialuz 56, J. Corso 
12 Escabey 56, no correrá 
13 Lauribe 56, XX. 
14 L. Seña 56, A. D'Aponte 
15 Arcachita 56, X,X. 
16 C. Gala 56, J. Fontela 
17 F. of Pride 56, A. Sandova! 
18 Balarla 56, X. X. 
19 Malhablada 56, R. Ledesma 
20 Reflexión 56, N. Yalet 
SEXTA CARRERA 
1100 metros A las 17.56 
(Termina la triple) 
1 Macona 56, F. D'Elía 
2 Prensora 56, no correrá 
3 Tigra 56, A, Gallardo 
4 Melamina 56, J. González 
5 Pintera 56, X.X. 
6S. Angel 56, N. Yalet 
7 Minabise 56, no correrá 
8 Poppet 56, J. Lavia 
9 Trajana 56, no correrá 
10 Y. Pringles 56, L Gorraís 
11 Mincha 56, A. Coloccio 
12 Ricsa 56, X.X. 
13 Secretaria 56, J, Martino 
14 Vitrerie 56, C, Montenegro 
15 Nimbosia 56, 1. Gorráis 
16 Sonámbula 56, X.X. 
"11 Y. Yen 36; XX 
18 Orientala 56.- R.. Rutti. 
19 Pagania 56. E. Tadáel 


CER EL 


20 Scampl- 56, F. D'Klia 
SEPTIMA CARRERA 
1600 metros A las 18.35 
1 Morny 58, H. Ventura 
2 Korl 49%, R. Di Nitto 
3 Altón 57%, J. Yalet 
4 Huincas 48, S. Pires 
5 Chinazo 57, C. Montenegro 
6 Druso 53%, J. Gutiérrez 
7 J. Garlick 57, L. A. Díaz 
8 A. Star 53, J. Periale 
9 Spirejl 51, no correrá 
10 Marcos 56, X.X. 
M1 Morillón 51, N. Yalet 
12 Lutín 48%, R. Di Nitt 
13 Carmidy 55, X.X. 
14 P. a Pelo 53, R. Rutti 
15 Ricasoli 51, no correrá 
OCTAVA CARRERA 
1400 metros A las 19.20 
1 Gol 57, M. De Marco 
2 Mulbi 57, no correrá 
3 Rolex 57, R. Rutti 
4 G. Papa 57, J. Corso 
5 Nicote 57, V. Emmolo 
6 Songful 57, X.X. 
7 G.al Hilo 57, A. Sandoval 
8 To Be 57, F. Lerma 
9 Unini 57, C. A, Dominguez 
10 Metapalo 57, J. Ibarra 
11 Keines 57, no correrá 
12 Oponente 57, R. P. Rodriguez 
13 R. Made 57, N. Vismara 
14 Vernón 57, X.X. 
15 Longines 57, V. Garay 
16 Rego 57, no correrá 
17 Tonado 57, J. Corso 
18 Bikyto 57, J. Martino 
19 Thymus 57, J. Ibarra 
20 Trépano 57. X.X. 
NOVENA CARRERA 
1400 metros A las 20.10 
1 Búscame 58%, X.X. 
2 Ualan 561%, R. Alzamora 
3 Metahebra 5%, A, Riquelme 
4 Balaza 58, A. Coloccio 
5 U. Bonita 55, H. KR. López 
6 Recontre 54 J. A. Díaz 
7 Castanea 58, González 
8 E. Gris 56G 
9 Marsella 56 
10(Apostadora 
1 (Thessalie 564 >. 
12 Batida 56%. F. D'Elía 
13 Litera 57, A. Sandoval 
14 P. Pulgas 56 X.X. 
15 Tarúpida 56, L Gorrnis 
16 Virginhota 57. R. Ruttj 
17 U. Nínfula 56%, J. Yalet 
18 La Lila 541%, XX. 
DECIMA CARRERA 
2300 metros A las 2] 
1 Bombal 57%, P. Bustos 
2 Doi Dol 541%, R. Ledesma 
3 Cuesto 53, P. Sierra 
4 Kori 57, no correrá 
5 Bersot 55, N, Yalet 
6 Certero 53, no correrá 
7 Fiador 561, X.X. 
8 El Boquerón 54%, J. Perlale 
9 Renegado 52, F. D'Elía 
10 Romerito 56%. 'H. R. López 
11 S. Pink 52%, XX. Xx. 
12 Pendaño 52, Y. Garay 
13-A. Gulf 56, IL Gorrais 
ns 53, EE 
Escondite: A. D'Aponte . 
16 A: 


. Brunetto 
XX. 


4 « ON 


Tenemos en puerta otra triple brava, pa- 
ra el viernes en el hipódromo de La Plata. 
Integrada por encuentros numerosos: y para 
perdedores, la popular jugada resultará de 
difícil pronóstico y habrá que andar con mu- 
cho cuidado antes de decidirse, para no errar 
el camino de los ganadores. Puede nueyamen- 
te aportar un dividendo elevado, de esos que 
dejan resto para finalizar el año. En el pre- 
mio Cruce de los Andes en Globo dará co- 
mienzo el “crucigrama”., para continuar en 
el Lorenzo Eusebione y finalizar en el Flo- 
rencio Parravicini, que recuerda a una de: las 
figuras más populares del ambiente ar;ísti- 
co. Veamos cuál es nuestra primera impre- 
sión, con respecto al trámite de la jugada 
triple. 


O SUGAR BOY CON BUENA COMPAÑIA 


Numerosos potrillos tratarán de dar el pun- 
tapié inicial. Y no son pocos los que asistirán 
animados por sus buenos antecedentes y la 
recomendación del reloj. Sugar Boy es una 
de las cartes que más entusiasman. Porque 
en sus tres presentaciones en Palermo dejó 
muy buena impresión Tercero al debutar de 
Vilino, fue quinto de Tabeo en su segunda: 


que puede arrimar es Finisterre, que tras es. 
coltar a dos cuerpos a Denegri, acusó muchos 
progresos en el training, como para entusias= 
mar a sus allegados. Y un lance San Marti. 
nito, que tiene un buen segundo puesto en 
pos de Fondeador, a la cabeza. 


6 CHORE PARA ASEGURAR EL PASE 

No son pocas las figuras que intentarán 
mantener en. juego los vales de la popular 
Jugada, Potrancas perdedoras intentarán la 
hazaña sobre 1103 metros. Y una Chore, que 
viene bregando por su primera conquista 
y cuenta con algunos buenos puestos de 
placés, como para entusiasmar al más de- 
cidido. Claro que no le resmltará fácil la 
empresa, por lo que prometen Reclexiéón, 
que antes de fracasar había escoltado de 
Green Light, dejando buena impresión; Aga. 
na. que tras dos infructuosos intentos en 
Palermo, corrió bien por tres veces conse- 
cutivas: en estas pistas, y Criolla Linda, una 
inédita por Caro, que Francisco Martín Ortiz 
tiene bien afiladita, como para pasar la 
navaja en el primer intento. 


O SNOW ANGEL PARA REMATARLA 


BR. P. Redriguez. 
Juárez. 1 


salida y recientemente escoltó de más cerca 
a Valdenegro y Bauer, que: lo 
media cabeza y tres cuerpos; ri 
te, adelantándose a otros bra 
Tras esta meritoria actuación 


Eusonio C. Boni 


paso del triunfo. 


Reunió el número sufi- 
ciente de anotados la prue- 
ba reabierta del programa 
del miércoles 1? en el hipó- 
dromo de La Plata, que se 
había anulado en su prime- 
ra intención, por carecer de 
anotados. Se trata del pre- 
mio Pelo e'Zorra, donde fue- 
ron inscriptos doce compe- 
tidores, cuya nómina es és- 
ta: Kori 57, Fitz Roy 55, Ba- 
tuquero 55, Ma Princesse 55, 
Sol d'Or 55, Zedar 5414, Cues- 
to 53, Astrakán 53, Naos: 
52%, Sud Americano 52%, 
Tetuanero 52% y Pass By 52. 

... 


Se realizó ayer el exanien 
de. cintas. y de las gateras, 
de los anotados::en los- pré- 
ximos- | programes; Recibie» 


“taparon” por 
espectivamen- 
vos oponentes. 


siguió muy bien el entre- 
namiento y puede con la ayuda que le ofre- 
cerá su compañero de techo Chuñarcito, ob- 
tener así su primer triunfo, más si tenemos 
en cuenta que la calidad de sus rivales está 
muy lejos de acercarse a la que debió en- 
frentar en el escenario metropolitano. Entre 
éstos cabe mencionar a Nemrod, que en sus 
dos únicas salidas a las pistas estuvo a un 
Recientemente fue segundo 
de Kabalén, a tres cuerpos, en 1'13”3/5. Otro 


En el 


el pupilo de 


Angel, 
corrió 
cuarta 
sión. 


mucho, 
losa. Un 


“moverse” 


ron el visto bueno en las 
largadas con cintas, Tully 
From, Guarda el Hilo, Min- 
cha, Teléfono, Starter, Ti- 
gra, Balaza, Búscame, El Bo- 
querón, Ready Made, Pra- 
dillo, Sonámbula, Banderi- 
zO, Zorra Gris, Malhablado. 
Petirrojo, Lieja, Programado 
Criolla Linda y-otros compe- 
tidores. En el “caracol” fun- 
cionaron las “gateras” y 
fueron sometidos a ejerci- 
cios Sibarita, Altanca, Regi- 
dor, Montaval y Mongna, 
que. correrán en las reunio- 
nes: próximas en Palermo. 
Tedos- aprobaron el examen 
para participar en sus: res- 


:peotivas. pruebas: 


premio Florencio Parravicimi 
contrará su punto terminal 
interesante combinación. 
vas perdedoras y en 
anterior, se jugarán 
nitiva. Por sus antec 


También  potran- 
igual distancia que la 


una inédita que promete 


pues en privado se mostró muy go- 
lance puede brin 
actuó en Palermo sin su 
m jor. 


SE LLENO UNA PRUEBA 


darlo Vitrerie, que 
erte y aquí puede 


DEL SUR 


Cata, que se correrá el de- 
mingo próximo en La Pla- 
ta, promete hacer su debut 
en estas pistas la forastera 
Zorra Gris. Se trata de una 
hija de Prince Christ an y 
Zorrina, procedente de Men- 
doza, donde obtuve siete va- 
liosos triunfos y un haber 
en premios de $ 832.900. En 
su última actuación escoltó 
a la cabeza a Desplégada, 
con 58 kilos, en 1'19"2/5 pa- 
Ta los 1200 metros: 
.o”s 


Fue puesto en cura Don- 
dequiera, pupilo. de Pedre 
Grillo, que termina «de cla- 
'sificarse- sexto de Jean: Bon. 
En.un trabajo se fisuró. ia 


| rodilla: de: la mano dercoha. 


en. 
la popular -e 


para darle forma defi- 
edentes, nos: gusta .Snow: 
que tras varios intentos en Palerme, 
por primera vez en estas pistas y fue 
de Urubamba, dejando buena impre= 
Scampi le opondrá mucha resistencia, 
si responde a sus buenas actuaciones últi 
mas y Mincha es 
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- NO PODRA SER RADIADA | 
DE LA APUESTA TRIPLE ' 


Crónica 


Pruebas de indudable interés componen Ja apuesta triple que se disputará en Palermo el próximo sá- 
bado. Darán comienzo en los 1000 metros del premio Pilluelo donde yeguas de cuatro y cinco años se en- 


cargarán de abrir la puerta 
tancia de 1800 metros. per: 


seguir así el primer laur 
vada para potrancas de 
que la emoción culmine 


Chances parejas harán que 
ta dilucidación del primer pa- 
50 triplero pueda ofrecer la 
emoción de la bandera ver- 
de y el Photochart aclare las 
cosas. De acuerdo a las úÚlti- 
mas performances de Radiada 
muchos vales están jugados 
a sus condiciones que, al pa- 
recer, mantiene intactas, de 
acuerdo a los buenos ejerci- 
cios que le ha hecho cumplir 
el trainer Julio F. Penna. La 
hija de Mangangá, que perte- 
nece a Las Capitas, defenderá 
esos colores con el aval de su 


UN HIJO DE 
VENDIDO EN 


a las pasiones en pugna, para luego pasar al Buen Mozo donde sobre la dis- 
dedoras veteranas trataran de llegar a la meta con sus vales en ancas y con- 


o de su campaña. De esta forma se llegará al premio Pajuerano, prueba reser- 
tres años que no hayan ganado y que deberán recorrer 2200 metros para hacer 
duda seguirán con sumo interés la carrera. 


en los aficionados que sin 


triunfo sobre Chabacana en 
el Sur en 1'13” clavados para 
los 1200 metros y su posterior 
tercero a cinco y medio cuer- 
pos de Elota en la pista hú- 
meda de San Isidro. Tendrá 
enemigas de riesgo en Torig- 
gia, segunda reciente de Ta- 
rawa a medio cuerpo; Mo- 
tuhora, que, según sus ejer- 
cios, puede lograr una re- 
habilitación de campanillas y 
la invicta Tarawa que saldrá 
a defender las sedas del stud 
La Corita, puesta de mano 
maestra por Irusta, que tie- 


PRONTO FUE 
$5 2.500.000 


Prosiguió esta tarde en el Tattersall del hipódro- 
mo de Palermo el remate anual de los productos 


nacidos en el año 1965. Va 
sentaron sus producciones, 


rios establecimientos pre- 
obteniendo altos prome- 


dios, El haras El Turf vendió diez piezas en 10.910.000 
pesos, constituyendo el precio más elevado la venta 
del potrillo El Juez, por Pronto e lluminada, adqui- 
rido en $ 2.500.000 por el señor J. Rosendo Fernán- 
dez, He aquí el resultado de las operaciones; 


) EL TURF 


EL JUEZ, por Pronto e 
A $ 2.500.000 a J. 
£osendo Fernández; TIPICO, 
por Pronto y Tanaquil, pesos 
1.000.000 a R. J. Ghigliotti; 
ALEDAÑO, por Pronto y Ala- 
imosa. $ 1.600.000 a A. La- 
rrandart; MUY PRONTO, 
por Pronto y Fuertebella, E 
sos 1:50.000, a A. Vazón; 
ADESSO, por Pronto y Red- 
dy, $ 800000 a A. Vazón; 
PLATIQUE, por Pronto y Plá- 
tica, $ 803.000 a A. Larrandart; 
PRONTINA, por Pronto y Co- 
vina; $ 840.000 a G. Glaria; 
MAKE LOVE, por Rodin II y 
Arepa, $ 890.000 a la Asocia- 
ción Provietarios de Perú; 
ECU ROYAL, por Rodin II y 
Empress, $ 600.040 a G.Glaria; 
IBIRY, por Run And Rule e 
Ibixona, $ 470.000 al J. C. de 
Santa Fe, Se vendieron diez 
productos en $ 10.910.000. Pro- 
medio $ 1.091.000 por pieza. 


O LA LUISA 


BAMBOLIN, por Barojo y 
Tremolina, $ 920.000 a J. P. 
OJtia; TRIBUTO, por Trigue- 
ro y Philippa, $ 800.000 a Car- 
los Riero; BARTER, por Ba- 
roja y Tola, $ 400.000 al Jo- 
ckey Club de Venado Tuerto; 
GRAFIA, por Baroja y Gr:» - 
jerita IL, $ 670.000 al Jockey 
Club de Rosario; BANGALO- 
RE, por Baroja y Marquesita 
TI, $ 360.000 al Jockey Club 
de Venado Tuerto; ANALITI- 
CA, por Triguero y Anali, 
$ 340,000 al Jockey Club de Ve- 
mado Tuerto. Se vendieron 6 


PURO LATEX 
IMPORTADO 

TAMBIEN: 

[e E E] 


VELO ROSADO 
SUPER SILICONADO 


productos en 3.470.000 pesos. 
Promedio: $ 578.333, 
O EL RINCON 

BATOVI, por Bonicate y Ex- 
tra II, $ 11.550.000 al Jockey 
Club de Rosario; BRONCO- 
LEIN, por Bonicate y Envali- 
ra, 1.500.000 al Stud La Tuer- 
ca; BOLSENA, por Bonicate 
y Picana, 1.500.000 al Jockey 
Club de Rosario; BONIDIBA, 
por Bonicate y Facilidad, $ 
1.300.000 al Stud Los Fletes; 
BRITA, por Bonicate y Motu- 
da, 1.150.000 al señor José Ro- 
sendo Fernández, de Caracas; 
BONIFARAH, por Bonicate y 
Frisca, 800.000 al Stud Los Lo- 
cos Adams; BARRAZA, por 
Bonicate y Bonachona, 1.050.000 
a Felipe A. Costa; BERTOLO- 
TI, por Bonicate y La Boli- 
chera, 600.000 a Horacio Bo- 
quín; BAIANA II, por Bon1- 
cate y Oneida, 1.050.000 a Eu- 
sonio C, Boni; BONI LADY, 
por Bonicate y Noiseless, 450 
mil a Jorge M. Ferro, y BA- 
RRALES, por Bonicate y Pre- 
texta, 500.000 al Stud El Triun- 
fador. 

Se vendieron 11 productos en 
11.500.000 pesos. Promedio: $ 
1.045.500. 


ALARDE ACTUARA EL 
DIA 4 DE NOVIEMBRE 


Alarde, que ha venido cum- 
pliendo performances destaca- 
das, será presentado el 4 de 
noviembre próximo en el Gran 
Premio Internacional Comisión 
Nacional de Hipódromos, con 
ocho millones de pesos al ga- 
nador. 


Fischer con Perdomo 


Fischer, clasificado segundo 
de Betabel en el Buenos Ai- 
res, volverá a corer el domin- 
go en La Plata. El pupilo de 
Aníbal José Giovanetti, dis- 
putará el Clásico Dirección 
Provincial de Hipódromaos con 
la dirección de Eyer Perdomo. 


CORDOBA 


$ 22.000.000 .... 
2.200.000 
450.000 
200.000 
100.000 
30.000 
30.000 
30.000 
30.000 
30.000 


ne la esperanza de verla ga- 
nar otra vez, 


O DE TURNO 


Dos segundos y un tercero 
sobre sus tres últimas presen- 
taciones jalonan la campaña 
de Contraria, la hija de Qui- 
llango, que pertenece al stud 
El Parejero. Segúnda de Mar 
y Sierra, tercera de Faula y 
Respecteuse y luego segunda 
otra vez de esta última, la 
pupila de Etchechoury tiene 
sobrados motivos para salir 
airosa, contando, además, con 
aprontes que la destacan ne- 
tamente. Estarán en su contra 
la Huracanada Azul de Do- 
mínguez, que, como siempre, 
cumple «ejercicios sobresalien- 
tes y es capaz de venirse de 
una hebra; Falarica, que tiene 
en su haber destacadas ac- 
tuaciones y que viene de fra- 


7656 
La Plata 27-5-67 


(Pista pesada) 
1200 — 117” 
1 Perpleja 54 
2 Llovizna 56 


8135 


1000 


1 Paulistana 56 
2 Egloga 56 

3 S'ertuda 56 
4 Radiada 56 
5 Banlina 56 


9 P.Roses 54 


11 Payanca 54 
12 B. Cuá 56 
U To'nova 564 2cp 


Palermo 26|8|67 


(Pista pesada) 


casar inexplicablemente y so- 
bre todo a Surrender, cuyos 
allegados confían en que ante 
compañía tan ordinaria pue- 
de llevar los vales a cotiza- 
ciones millonarias. 

Y CON HUCHA 


Es innegable que Hucha so- 
bresale netamente de entre 
sus coetáneas. La hija de Hi- 
phen y Tambera cumplió tres 
actuaciones de sumo mérito, 
rematándolas con su segun- 
do de el avión de: Lusa, ade- 
lantándose a un nutrido y 
crecido lote de rivales. La del 
stud Los Prados ha seguido 
al pelo su training y Salvati 
espera confiado 'su . victoria. 
Serán rivales de peligro Firm= 
ly, que también ha hecho lo 
suyo en su corta trayectoria 
y que cada vez corre más en 
sus ejercicios; Afla, prestigia- 
da “por su segundo de Air Line 


2cp 


2 Langosta 56 7cp 
9cp 


3 Rayutral 56 T7cp 
4 Surrender 54 3cp 
5 Platuda 56 2cp 
6 Charter 56 2 cp 
7 Kehnedla 56 6cp 
U Seditious 56 


8278 
Palermo 23/9/67 


(Pista normal) 
1000 — 59'1/5 


9 


Y cp 
2% cp 
4cp 
4cp 


11 Cabalist 56 
10 Me'hebra 56 
12 W. Star 56 
13 La Meta 50 
14 M. Serena 56 
15 Flamante 56 
U Bromelia 56 


7881 
S. Isidro 9-7-67 


(Pista húmeda) 
2000 — 2'6”4]5 
1 Escribanía 51 
2 Impavida 57 3cp 
3 Lelen 57 4cp 
4 Faula 57 9 cp 
5 H. Azul 53 1% cp 
6 Pura Fé 56 el pz 
7 Extraor'ria 54 7cp 
8 Tenlativa 53 6cp 
U. Race 54 5cp 


7897 
La Plata 14-7-67 


(Pista normal) 
2200 — 2'23”2]5 
Old Star 56 

N. Bossa 57 el pz 
Moonrift 55 1cp 
Sechura 51 1% cp 
Ch*rahue 57 1% cp 
La A'aya 57 1% cp 
Borica 55 1% cp 
Witchery 57 5cp 
Rojiza 57 1cp 
Pompeya 57 %4cp 
Thessalie 57 2cp 
2 Flamante 57 el pz 
13 C. A'dent 54 1% cp 
14 Sheting 55 

15 B. Pet 57 

U Carapuse 57 


7947 
La Plata 23-7-67 


(Pista O 
1400 — 1'27”1/5 
1 Partisana 57 
2 Risk It 57 
3 Cíclica 57 
4 G. Bell 52 
5 Balaza 53 el pz 
6 Trinité 57 Ya pz 
7 Una Nena 91 %4cp 
8 Burlona 57 l%cp 
9 Meta'bra 54 1142cp 
10 M. Serena 57 Y cb 
11 M. Cherí 57 pzo 
12 F. Roses57 Y cb 
13 Ventila'ra 57 Yi cp 
14 Lombarda 57 34 2p 
15 Twistera 57 2ep 
16 Hurtagua 54 2cp 
17 Geraldina 54 1cp 
U Chochera 57 pzo 


9 AO 00D UA INIA 


4cp 
2cp 
el noc 


Palermo  5-8-67 


(Pista normal) 
1600 1'374/5 
1 Sting 56 
2 S'sonela 56 1% cp 
3 Ma'uesa 56 2%4 cp 
4 Bromuska 56 2cp 
5 Sindera 56 3cp 
6 A. Line 56 Y Ccp 
7 F'rtuska 56 1147cp 
8 Cru'grama 56 la cb 
9 W. Star 54 2cp 
10 Esuinita50- %4 co 


6 M.A'ow 56 2% cp 
7 Eslovena56 % cp 
U Fi'tadona 54 2% cp 


8146 
La Plata 27/8/67 


(Pista pesada) 
1200 — 1'18''4/5 
1 Marjorie 55 
2 M. Tana 54 
3 P. Cook 56 
4 Londa 56 
5 Im'visada 56 1% pz 
6 Gachera56  % pz 
7 M. Pr'cese56 1cp 
8 D. Yolanda 56 1 cp 
9 Fulgora 56 2cp 
10 Doricia 56 la cb 
U F. Girls 56 1 cp 


8185 
Palermo 3-9-67 


(Pista normal) 
1000 — 59'4/5 
1 Paulistana 56 
2 S. Pretty 56 1cp 
3 Tafia 56 1% cp 
4 Suertuda 56 %£cp 
5 Para'aca56 cp 
6 M.Cuá5s7 2% cp 
7 Egloga56 .1% cp 
8 B'bolina 56 % cp 
9 D. Eulalia 56 2cp 
10 Motuhora56 1cp 
U M. Arrow54  1cp 


8187 
Palermo 3-9-67 


(Pista normal) 
1600 — 1'37''1/5 
1 S. Carnival 56 
2 San'nela 56 2% cp 
3 Firmy 56 3% cp 
4 A. Line 56 1£ pz 
5 Vesper56 2% cp 
6 En'lichada56 1cp 
7 Aída 56 2 
8 Marita 56 
9 Atávica 56 
10 B. Lake 56 
11 Desertora 56 3% cp 
12 Majada 56 1cp 
13 B. Prenda 56 Y cp 
14 Clanga 56 2cp 
U S. Bird 53 5cp 
8246 


Palermo 16-9-67 


(Pista normal) 

1000 — 59'* 
1 Revonoc 57 
2 Zedar 57 
3 P'nelle 56 Y, cp 
4 Opresivo 56 la cb 
5 B. Floreo 56 21% e 
6 Poblet 56 la cb 
7 B. Smoke 58 1cp 
8 Arévalo 56 cb 
9 S. Francés 54 14 e 
10 M'lógico 56 1 cb 
11 Acendrado 56 11% c 
12 El Toba 56 1cp 
13 1, P'cess 56 cp 
U Gachera 54 1cp 


8266 
La Plata 22/9/67 


(Pista normal) 
1800 — 1'55"4/5 
1P, Fe 56 


3cp 
v|m 
Y cb 


1% cp 


1 Tarawa 53 

2 Toriggia 56 Y cp 
3 Marina 56 21% ep 
4 Pld|Este 56 el he 
5 Fanion 56 cb 
6 Cha'cana 56 % cp 
7 D. Empire 56 la cb 
8 Honga 54 Ye cb 
9 M. Carpet 56.1 cb 
10 Huaylas 56 %Ycb 
11 Hur'gua 56 11% cp 
12 Siragal 561% %-<p 
13 G. d. Roma 56 M4 cp 
14 P. Real 56 3cp 
dol 98 eSsIuO N 


8309 
La Plata 29-9-67 


(Pista fangosa) 
1200 116115 
Gauchoska 551% 
Batida 54  114cp 
E. Gris 54 cp 
Doricia 51% 1cp 
Ma P'se 56% emp 
Clariver 56% 1cp 
Lo'less 554 1% cp 
Altaica 57 5cp 
Marsella 54 2cp 
U Tigrilla 51 3cp 
8357 

La Plata 8-10-67 


(Pista normal) 
1200 — 1'13'”2/5 
Londa 57 

L. Huega 56 % cp 
N, Pre'te 56 el pz 
Becari 56 7cp 
Huaylas 56 2 cp 
P. Pulgas 56 % cp 
Tucamia 56 % cp 
Heristal 56 2cp 
1. Princess 54 1cp 
10 Nitria 56 Ya Dz 
UÚ Carilina 54  2cp 


8368 
S. Isidro 8-10-67 


(Pista húmeda) 
1000 — 57115 
Egloga 56% 

S. P'ty 56% 1% cp 
Radiada 521% 4cp 
Nofret 49%  %cp 
Hirosaki58  %cp 
C'jerry 5314 1% pz 
P.d. E'te53 2% Cp 
P'tana 604% 1% cp 
C.d. Lixe 513% cb 
Tafia 56% % cp 
Ba'lina 5414 Y cp 
Suertuda 54 ch 
Pa'slaca 56 1% cp 
Honga 514 1£ cb 
M.Pr'sse 54 1% cp 
16 H'esca 5414 2% cp 
U Salomé 50%  10cp 


8384 
Palí'mo 12-19-67 


(Pista pesada) 
1600 — 1'41"'4|5 
1 Soruquita 56 
2 M, Lima 3cp 
3 Des'tora 58. 6cp 
4 Changuera 56 1cp 
5 Primerosa 58 pz 


100-2000 w0NA 0 0 1D Aa Lo NA 


0 0-]D UNA NA 


6 Hada 56 cp 


7 Umbella 56  10cp 
U Darlin 56 2% cp 


puenos Aires, Miércoles 25 de “Octubre 


de. 


TAR 


“INSCRIPTOS EN LA TRIPLE : , 


2» CARRERA 


4 Ult. Perl. 


3 TARAWA 
“ALTÁICA 
CLARIVER 
MOTUHORA 
(THESSALIE 
(APOSTADORA 
IMPROVISADA 
GACHERA 
SALVA 

2 BURLONA 


C. 


DE LUXE 


ESLOVENA 
TORIGGIA 
NOFRET 
HUAYLAS 


3P 
3* CARRERA 


4* CARRERA 


M. CARPET 
2* DE. LA TRIPLE - 1800 METROS 


1 CONTRARIA 

2 TULLY ANN 

3 (FALARICA 

4 (EDUCATIVA 

5 SURRENDER 

6 SUPLENTA 

7 HU'NADA AZUL 
8 CHARTER 


3429 
8385 
8429 
3429 
3411 
1881 
8266 


3* DE LA TRIPLE - 2200 METROS 


4P — |r1 HUCHA 


SU 


.u 
Do 1 


8385 
Pal'mo 12--19-67 


(Pista pesada) 
1600 — 1'39'*315 
1 Faula 57 
2 Re'teuse 56 11 cp 
3 Contraría 56 14 cp 
4 Discreta 56 6cp 
5 Surrender 56 1cp 
6 Geralita 56 14 cp 
7 Falarica 56  6cp 
8 Lang'sta 56 114 cp 
U Guaviyú 57 Y cp 


8386 
Palímo 12-12-67 


(Pista pesada) 

1600 — 1'40'” 
1 Sindera 56 
2 S. Light 56  vim 
3 Emr'mec 56 1% pz 
4 Hucha 56 11%6cp 
5 Teresa 54 la cb 
6 Fuert'ka 56 3cp 
7 Aderda 56 5 cp 
8 Noch'legre 56 1 cp 
9 Seg'dilla 56 1cp 
10 L. Buena 54 3cp 
11 Impasible 56 5 cp 
U Mireme 56 9cp 


8402 
L. Pl'ta 15-10-67 


(Pista normal) 
2200 — 2'24'*315 
1 Nahora 56 
2 Placentera 56 3cp 
3 Pitalea 56 6cp 
4 P. Myrian56 %cp 
5 Pechina56 1% cp 
6 L, Garra56 %4cp 
7 Chañarga56  2cp 
U Llorona 56 34 cp 


8406 
L, Pl'ta 15-10-67 


(Pista normal) 
1200 — 1'14”315 
Gauchoska 57 

2 P'uleta 6114 11% cp 
L. Huega 54 %cp 
Tafia 56 

5 Batida 56 


Premios mayores 


1 de $ 15.000.000 
1.500.000 

500.000 

250.000 

150.000 

50.000 

25.000 


12 premios 


—Aitrasados a la grande 


Centena 


1 


17 sorteos sin salir 


Decena 


36 sorteos sin 


Unidad 
9 


23 sorteos sin 


FAVORITO: 


SEGUIDILLA 
FUMAGATA 
AIDA 

HADA - 
CANZONELLA 
PAYANCA 
PLACENTERA 
FIRMLY 
FAGOSITA 


6 Clariver57 1 pz 
7 M.P'cesse56 2cp 
8 Hirosaki56 . 1cp 
9 Elaine 56 14% cp 
10 E. Gris 56 34 Cp 
11 N. P'unten 56 1cp 
UÚ M. Arrow54  2cp 


8411 P 
Palerm. 15-10-67 


(Pista normal) 
2200 — 2'20”3/15 
1 A. Line 56 
2 Aída 36 4ecp 
3 Fu'agata 56 2% cp 
4 Fagosita 56 6% cp 
5 S. Girl 56 11% cp 
6 Torrenova56 3cp 
1 Impasible 56 17cp 
U Planura 54 viep 


8417 
L. Pl'ta 20-10-67 


(Pista normal) 
1800 — 157” 
1 Discreta 57 
2 Complaint 56 3cp 
3 Buscala 56 8cp 
4 Suplenta56 cp 
5 Zafadona57 Y cp 
6 Recita 51 12 cp 
U M. Bata544  3cp 


8429 
P'lerm. 21-10-67 


(Pista normal) 
1600 — 1'38''2]5 
1 Respecteuse 56 
2 C'traria56 4% cp 
3 Riantina57 1% pz 
4 A. Glacier54 9cp 
5 Educativa 56 1cp 
6 Thinfina 56 
7 Su'ender 56 
8 Mácula 56 
9 Guaviyú 56 
10 Veranda 56 
U T'uera 56% 


8431 
P/lerm. 21-10-67 


(Pista normal) 
1000 — 56''315 
1 Blasco 591% 
2 Y. Time 57 Y cp 


MAÑANA 
PROVINCIA 


12 PREMIOS 
A LAS 13 HORAS 


Fertf. ole. 


13 
16 


e 
nou 


1* DE LA TRIPLE - 1000 METROS ALAS 
ANOTADOS 


1 RADIADA 
BATIDA 


JUCKEYS 


K.Cia'dini 
no correrá 
V.E'molo 
J.Lago 
X.X. 
A.Etchart 
C.A.Síenz 
C.Mon gro 
X. X. 
E.N'arro 
A.Q'teros 
A.Plá 
J.P'fetto 
A.Longo 
J.Usias 
J.Le'samo 
P.Q'yedo 
O.Tévez 


A 


Kal. | 


E.Jara Í 
no correrá 
C.Castu'da 
J.Lococo 
J.Periale 
R.Nístico 


A LAS 1520 | 


J Torres 
E-Jara, 
C.Sauro 

A. Sánchez 
L.Martínez 
A.Pauleau 
no correrá 
no correrá 
J.Martino 
J.A.Díaz * 


Ma ju 0 1 UN 


pad as AAN RO 


3 A'apado57 1% 
4 Barranga 60 5€ 
5 Clariver 57 4 


8444 d 

P"lerm. 22-10-67 
(Pista normal) - 
1600 — 1373/15 

1 Lusa 56 

2 Hucha 56 

3 Austria 56 

4 Fuertuska 56 

5 E'brumee 56 

6 Canzonella 56 

7 Jinx 56 

8 Teresa56 1 

9 A'abesque 56 

10 P*gonera 56 

11 M'seline 56 14 

12 Miyauca 56 1% ej 

U Rada 56 


8445 


FEE 


AS 


os 


Plerm. 22-10-67 


(Pista normal) - 
1000 — 58"315 
1 Salva 55 L 
2 E. Do'ain 56 
3 Sunvin 56 
4 Cholica 56 
5 M. Pucci 56 1% 
6 Realce 56 
T D. Tesi 56 
8 Plurita 56 
9 Mainsall 56 
10 Sultanía 56 
11 Tacamara 56 
U Sicureza 54 


8446 > 
P'lerm. 22-10-6 


(Pista normal ta 


2200 — 2'19"4[5 
1 M. y Sierra57 2 
2 I'pávida 56 14 
3 Zamira56 
4 Sentence 56 11% 

5 V, Pat 56 p 
6 Babucha57 1% 

7 Leonie57 1% 

8 Lelén 56 

9 Pehueña 56 

10 Cackler 56 

11 M. H'yrun 56 

U Dovekiss 57 


% 
Ye 
2 
Ye 
Ed 


Ultimas 20 grandes | 
11.642 14334 PP 
31.653 19.465 
22.111 26.955 PP 
14.034 14.710 
6.948 18.316 
22.133 31.623 
2.817 1.960 
7,298 3.070 
15.093 32.930 
20.586 29.462 MP 


Atrasados a los premios 


59 


37 sorteos sin salir 
54 


31 sorteos sin salir 
10 


salir 


salir 


109 


26 sorteos sin salir 
05 


23 sorteos sin salir 
72 


ep 
EE 


Crónica 


A 


Página M4-: 
5) 


RTAS PARA EL “PELLEG 


MAÑANA SE ANOTA PARA EL “MITIN IN 


Se aproxima la fecha de la disputa del Gran Premio Internacional 
máxima de nuestro turf. Enorme expectativa gira en torno a la 
caballos de todos tipos y pelaj=s como particinautes de la el 
eampeór. auténtico, de la talla de Botafogo. Mineras o Yatasto. 


AN ATLETA SUFRIO UN SERIO | 
TROPIEZO: PROLONGADA RELACHE || 


h miras a la reprise en el Pellegrini, Gran Atleta 


' O 


mplló ayer la corrida en el cesped. pero, lamentablemen- 


. > on de 


Brancacio decepcionó a las que esperaban 
todo su poderío en la tradicional competen- 


de noviembre. En efecto, el defensor del stud Prá des. 


'Aentó 3000 metros én 3'18"3/5, con final muy pobre y fá- 
"mente dominado por Rose Ron en los últimos 1800 me- 


os. Motivó su pobre- demostración un tropiezo-en el trai- | 
ng El pupilo de- Brancacio amaneció en la fecha con la 
tano izquierda inflamada y estará tres meses de forzosa 


tlache, 


tacadas. como Gran Atleta, que sufrió un serio tropiezo 


: Mañana se abren los sobres 
con las anotaciones para el 


:JPellegrini y serán muchos los 
[que arriesgarán los cien mis 


ipesos correspondientes a la 
"entrada al mismo. Lindo lance 
con : 20.000.000 de pesos, que 
suscita inusitado interés a 


“|imuchos cuidadores y propieta- 


ALERMO SABADO 


¡OMPETIDORES, MONTAS Y ORDEN DE LARGADA 


PRIMERA CARRERA 

» A las 13 

56, R. Alzamora (1) 

53, A. Sánchez (2) 

53, no correrá (3) 

scher 53, no correrá (5) 

ldenegro 53, C. Sauro (4; 
¡SEGUNDA CARRERA 

¡metros A las 13.50 

imiepza la apuesta triple) 

diada 57, R, Clafarni (13, 

ltda 57, no correrá (16) 

wa 57, V. Emmolo (2 

atu 57, J. Lago (5) 


' 


$ 


tubora 37, E, Jara (4) 
hessalle 57, C, A. Sáenz (10) 


Apostadora' 3, XX. 

E X.R. 

Cas M4, R, ano 
34, A. 


ntraria 57, T. Albertini (3) 
$7, F. Lerma (2) 


¡E 7 (1 
, C. Casta'da (6) 
J. Lococo (8) 
. Periale a) 
H. Libré (4) 


CUARTA CARRERA 


(6) 

|. Torres tm 

Gumer 53, L, Camo'tt1 (4) 
SEXTA CARRERA 


A las 17.35 


97, J, Perfetto (11) 
57, no correrá 


ia variable: 
Ode temperatura. . 
sien AEAAAARAIRAAA es 


18 Urus 9, XX. 

19 Pupilero 57, A. Plá 
OCTAVA CARRERA 

1600 metros 


1 B. Com 56, J. Torres 

2 (F. Game 56, no correrá 
3 (Araxes 56, E. Jara 

4 Rechiflao 56, no correrá 
5 A. Year 56, X.X. 

6 Doriano 56, J. Romero 
7 S. Lindo 56, J, 'Porres 
8 Saliente 56, A. Longo (18) 
9 Malcorte 56, A. Sánchez (6) 
19 El Charrúa 56, H. R. López (2) 
11 Carcelero 56, no correrá 

12 Conciente 56, O. Tévez 

13 El Callao 56, A. Etchart 


(18) 
(6) 


(21) 
as) 

(5) 
ds 

(8) 
(22) 
(12) 


¡14 Rayoluz 36, O: Cosenza 


15 F. Juzgo-56, C: Sauro 
16'C. Game 56, dudoso 

17 Artiglio 56, O. Nardi 

18 Indio Cal 56, no correrá 
19 Curi-có 56, J. Ibarra 
20 Nemrod 56, no correrá 
21 (Clavelito 56, L. Ca'retti 
22 (S. Door 56, J. Camo'tti 
23 Tio Sixto 56, G. Pereyra 
24 El Maraco 56, J. Walsh 


25 Me'rable 56, R. Tavella (24) 


A ins 18.25]: 


rios. No hay un crack en el 
lote, Ribereño manda la: pa- 
rada y su corrida no fue nada 
extraordinaria quedando en- 
tonces Snow Tiger como el 
mejor entre los potrillos, por 
su flamante segundo de Ribe- 
reño en el Nacional, que hu- 
biera ganado mejor dirigido. 

hos mayores estarán bien 
representados por Decorum y 


NARDI CONDUCIRA A 
BETABEL EL DIA 4 


El potrillo Betabel, que ter- 
mina de ganar en forma am- 
plia el Clásico Buenos Aires 
en Palermo, volverá a com- 
petir el 4 de noviembre en el 
¡Gran Premio Internacional 
Comisión Nacional de Hipó- 
dromos, con ocho millones al 
¡ganador. El cuidador “Cacho” 
Ferfo dio vuelta al tinión y 
enfiló para un compromiso 
menos severo que el Pellegrini. 
La dirección de Betabel es- 
tará a cargo del hábil piloto 
Oscar Nardi. 


SE SOLUCIONO El CONFLICTO 
EN ROSARIO: HABRA CARRERAS 


ROSARIO, 25 (De nuestro: corresponsal). — A las 
20.30 de la víspera en una reunión cumplida entre repre- 
sentantes de los jockeys y miembros de la entidad rectora 
del turf rosarino, aquéllos hicieren conocer a éstos que 
acataban la resolución de la Comisión de Carreras en 
cuanto a la sanción aplicada como consecuencia del 


paro de los días 14 y 15, 


reintegrándose a sus tareas 


para cumplirlas normalmente el próximo sábado 28 y 


domingo 29. 


En forma extraoficial, se cree que las autoridades del 
Jockey Club reverían la sanción aplicada, adecuándola 
fuera de los términos de multa, 


HUBO UN SOL D'OR EN 
El “BOSQUE”: Y 14” 315 


Fue escasa la actividad de pistas en los tres principales 


hipódromos. En el 


“Bosque”, 


Sol d'Or brilló con fuerza 


apenas la aguja luminosa del amanecer fue descorriendo 
el tenue velo de las últimas sombras de la noche Los 
Cronometristas sureños siguieron sus pasos y le controlaron 


su apronte sobre 1200 metros, 


En San Isidro y en Palermo se contro! 


distancia que pasó en 1'14"3/5, 


ron pocos ensayos, 


como podrá apreciarse en las siguientes referencias. 


LA PLATA 
(Pista mormal) 


ESCONDITE, D. Torrilla, 
1000 en 1'3'” 2/5; SOL D'OR, 
R. Ledesma, 1200 en 1'14” 3/5; 
PRADILLO, R. P. Rodriguez, 
1000 de segunda vuelta en 1'2” 
1/5; ALMENDRADO, J. Gon- 
zález, 1300 en 124” 2/5; RE- 
NEGADO, F. D'Elía, 1200 en 
V18”; REY PUESTO, A. San- 
doval, 1000 en 12” 2/5; ESCO- 
BON, J. Yalet, a la par de 
Prenunciación, C. Molina, 1000 
en 13”; METIENDO, A. San- 
doval, 1600 en 1'46” 215; MA- 
RISA, R. Armésto, 1200 en 1' 
18" 3/5; AZULCITA, O. Agui- 
rre a la par de Bonecina, L. 
A. Díaz, 1200 en 1'15” 4/5; AR- 
GUMENTA, L. Pavarini, 1300 
en 1'28”. 


SAN ISIDRO 
(Pista de arena normal) 


PIYEN CHEMU, C. Bertol- 
di, a la par de TAÁBLAZO, J. 
Ibarra, 1000 en 1', con 12”2]5 
de final, este último ensayan- 
do para el Provincias Unidas 
dio dos cuerpos y llegó a uno; 
THYMUS, J. Ibarra, 700 en 
41"4/5; CENTENARIO, G. Pe- 
reyra, 700 en 42”; ONDULAN- 
TE, J. Savio, 700 en 43"; 
MORNY, L, Canú, a la-par 
de BOMPRI, H. Ventura, 800 
en 50”, el primero dio tres 


AGADIR 


cuerpos e igualó muy fácil; 
FPORTIN VETERANO, J. Lo- 
coco, 800 


URUS, J. 
A. Díaz, 600 en 36”3:5; JIM- 
MY GARLICK,-A. Sánchez, 
800 cómodo en 52”2/5; KATY, 
J. Domínguez, a la par de CA- 
CHAZA, H, J. López, 1200 en 
1'19"3]5. 


36"; 


PALERMO 
(Pistas auxiliares normales) 


FIADOR, R. Rodríguez, 800 | 


en 49”2/5, con 12”1/5 de final; 
MERCIFUL, peón, 600 en pe- 
lo en 36'”3/5; CRUCIGRAMA, 
peón, 600 en pelo en 36"4/5, de 
los 1600 a los 1000. 


TAGLIAMENTO FUE 
PUESTO EN CURA 


Tagliamento acusa dolores 
en la mano derecha. El cuida- 
dor Luis A. Ferro, que lo tie- 
N€ y su cargo, informó que lo 
alivió en el training y lo so- 
metió a la cura adecuada. E: 
excelente defensor de la caba- 

lleriza El Chenque dejará en 
blaneo el Gran Premio Inter- 
nacional Comisión Nacional de 
Hipódromos y también el D 
¡Rocha, a raíz del citado tro- 
piezo sufrido en su training. 


El Taura. Don Roque Branca- 
cio quedó cariacontecido al ver 
a Gran Atleta con. la mane 
inflamada, pero le queda la 
chance de Deeorum, que no 
iba a correr el Pellegrini y 
cuya presencia cstá asrrurada 
por haberse recuperado del 


PALERMO 


COMPETIDORES, MONTAS 


PRIMERA CARRERA 
1000 Metros A las 13,00 
1 Venturpi 56, no correrá (11) 
2 Roderon 56, A. Sánchez (3) 
3 Atrapado 56, O. Tévez (5) 
4 Violino 56, C. Sauro (2) 
5 Aristides 56, E. Perdomo (4) 
6 Alamanecer 36, O. Cosenza (6) 


SEGUNDA CARRERA 
1800 Metros A las 13,50 
(Comienza la triple) 
1 Trebolense 57,. G. Pévez 
2 Animo 57, D. Torrilla 
3 Honour 57, J., Igleslas 
4 V. Marcelo 57, C. Saura 
5 Cobalto 57, R. Tavella 
6 Qué Tio. 57, J. Ramallo 
7 Huerto 57, J. Lococe (3) 
3 Miliquito '57, R. Armesto (2) 
9 S: Whisker 58, J.H.P'ira (16) 


(10, 
as 
as 
(3) 
(8) 
4) 


¿10 E. Grass 37, O. Nardi 


11 Injust 57, A. Etchart 

12 Caracala 57, H. Pan'nall 

13 Bugler 57, X. X. 

14 Sonsonate 57, F. López 

15 P. Cesáreo 57, J.-Na'rrete (7» 
TERCERA CARRERA 

2500 Metros A las 14,35 
(Continúa la triple) 

1 Pluehazo 56. A, Etchart (2, 

2 Tecreo 56, A. Sánchez (5y 


3 Disturbio 56, D. Magariño > ' 
DP 


4 Disidente 56, E. Jara 
5 B. Demond 36, no carrerá (7) 
6 Malandraco 56, J.Romere (6) 
7 Tambocho 56, X. X. (4) 


CUARTA CARRERA 
2500 Metros A las 15,20 
(Finaliza la triple) 


1 R. Martin: 57. O. Cosenza (6, | 


2 S. Boy 57, E. Jara 
3 Overland 57, no correrá 
4 S. Lover 54, A. Etchart 
5 Salitre 54, no correrá 
6 Palabrero.5%4, R. Ciaf'dinJ (4) 
7 Niaya 54, A. Pauleau (3) 
8 El Frontino 54, E. Per'me (1) 
QUINTA CARRERA 
2000 Metros A las 16.05 
1 Ayuda 56, O, Cosenza 
2 Nahora 56, C. Sobral 
3 Sindera 56, R. Ciafardini 
4 Engualicha 56 A. Etchart 
5 Soruquita 56, no correrá 
6 A. Line 56, no correrá 
7 Polestar 56, H. Clafardini 
8 Bromuska 36, E. Jara 
9 Mogna 53, A. Sosa 
SEXTA CARRERA 
2800 Metros A las 16,50 
1 Grunding 58, E. Jara (3 
2 Torrens 58, C. Saure (4) 
3 Overland 38, O. Caesenza 
4 Cíclope 58, A, Sánchez 
5 Luzbel 58, A. Etehar! 
SEPTIMA CARRERA 
1000 Metros A las 17,35 
1 Nancucurá 56, no correrá ) 
2 Hidalguía 56, X. X. (5 
3 Pima 5, R. Ciafardini (17) 
4 Toba 56, R. Tavella (a 
5 Malabarista 56, J.Ra'allo (19) 
$ F. de Rana56, C. Bertdi (151 


la 
colaboración 
de 


LA CIENCIA 
LA QUIMICA 
LA INDUSTRIA 


LATEX CON SILICONA HUMEDO 
¡UNA INNOVACION INSUPERABLE) 
ENVASES UNITARIOS YX $ UNIDADES: 
EN FARMACIAS 


; SILIKON SUDAMERICANA Í 


ligero tropiezo que hacía .su- 
«poner en su ausencia. El Tay- 
ra se hará el ídem en la gran 
carrera, Contando para ello 


cen la gran corrida de 313”| 


cumplida ayer en el césped. 
Mañana dentro del horario 
habitual aparecerán los nom- 


DOMINGO 


Y ORDEN DE LARGADA 


7 E. Hope56, E. Saavedra (7) 
8 Garalistz 56, E. Olguín (14) 
9 Sobresaltada 56, L.Mar'ez (16) 
10 L. Bell 56, L. Camoretti (3) 
11 G. Royale 56, V. Emolo (8) 
12 P. Please 36, J. Torres (10) 
13 Bailadora 56, dudosa (13) 
14 Chorrita 356, KR. Herrera (11) 
15 Marinaia 56, X. X (20, 
16: Fana 56, O. Tévez 
¡17 Domada 56, A. Dom'guez 
18 R. Pavone 56, X. X. 
19 Refasi 56, A. Pla 
20 Neruda 56, A, Etchart 
OCTAVA CARRERA 


as 
(4) 
(12) 


a) 
10) 
(5 
mw 
(2) 
(9) 
(3) 
(4) 
(6) 
(8) 


, N. Fer'dez 
10 Onay 57, J. Ibarra* 


TERNACIONAL ” 
“Carlos Pellegrini”. la competencia 
a gran carrera. Se harajan nombres de 
ásica competencia, nor la falta de un 
Se anuneian deserciones 


en el training que lo obliga a: 


a + 


(61 f 


Un Nuevo Binomio: 
Lapistoy-Sánchez | 


El cuidador Juan Lapis- 
toy forma otro binomio. 
Al que existe con Héctor 
Ciafardini se el 
flamante formalizado con. 
Adolfo Sánchez 


como monta 
oficial de las caballerizas 
Los Cinco y Riqui, a las 
que. no pudo pea co- 
mo mdía el jockey 
Ramón Ciafardini" que 
tiene compromisos con Ju- 
lio Penna, 


SU CITA EN LA NOCHE: Sy 


BAR NOCTURNO 
WHISKERIA 


DARLING — ENTRE RIOS 1117 


Abierto tados los días de 22 a 4 haras - También: domingos 


15 CARAS RISUEÑAS - - 


YACIMIENTOS 
PETROLIFEROS FISCALES 
LICITACIONES PUBLICAS 
300/67 — Para la formación de un» 

entre compañías priva 
das e Y.P.F., con el fín de pru 
ducir "Dodecilbenceno” Fecha de 
apertura para el dia 15 de di 
clembre de 1967 a las-11, noras 


327/67 — Camión de 35 a 4 to 
¡ neladas. Fecha de apertura: para 
el día 27 de noviembre de 1967 
a las 10 hs. Precio del pliego: 
3 5.000. 


| 628/67 — Barras de bombeo, Fe 
cha de apertura para el dia 2* 
de noviembre de 1967 a las 10 hs 


530/67 — Heparación B|T. “Gral 
| Las Heras”. Fecha de apertura 
para el día 6 de noviembre de 
1967 a las 11.30 horas. 


394/67 — Cementos. Fecna de aper: 
¡ tura para el día 24 de noviem 
bre de 1967 a las 12 horas. 


| 585167 — Pick-up. Fecha de aper 
tura para el día 16 de noviem 
hre de 1967 a las 10 horas. 
388167 — Cintas magnéticas. Fecha 
de apertura para el dia 27 de 
noviembre de 1967 a las 12 bs. 
VENTAS: S. Central (Copia de 
Planos, 7% piso, Of. 716), Capital 


PLIEGOS Y CONSULTAS: S. de 
Apert. (Sarmiento 770, P.B.), Ca- 
pltal Federal, 
———————_—— 
SECRETARIA DE TRANSPORTE 
Ferrocarriles Argentinos 


E. G. Mitre — Depto. Almacenes 
Licitación Pública No 459/67, aper 
tura Sojo”, 16.50 hs., ,adquisi- 
ción de máquina excavadora 
¡con pala de empuje. Consulta y 
retiro de pliegos, en Depto. Al- 
'; macenes Buenos Álres, Av. Dr. J. 
M. Ramos Mejía 1358, 3er, piso, 
oficina 40 F., o en Depto. Alma- 
cenes Rosarlo, Av. Alberdi y Las 
Heras, portón 1, oficina 4. HO: 
RARIO: de lunes a viernes há- 
blles, en BUENOS AIRES, de 14 
10 Re, En BOSANIA de Ba 12 
oras 


¡(E _E-<M>M=——— 
SECRETARIA DE TRANSPORTE 
FERROCARRILES ARGENTINOS 
Ferrocarril General San Martin 


Se comunica que la apertura 


de la Licitación Pública N%f 


¡ 212/67: MENDOZA EDIFICIO 
CENSO N? 9610 - PUENTE 
GRUA DE 13 TONELADAS, 
que debía efectuarse el día 
25-10-1967, ha sido prorroga- 
da para el 10-11-1967 a las 
M horas. q 


PROV. DE BUENOS AIRES, 
DIRECCION DE VIALIDAD. 
Calle 7 N9 1175, La Plata, 
Licitación Pública 

Llámase a. licitación públi. 
ca para contratan la cons- 
trucción de un PUENTE DE 
H? A? sobre el CANAL 9 en 
su  eruce com el Camine: 
PILA - CASALINS, en juris- 
dicción del Pavtido de Pila, 
El pliego de bases y condi- 
ciones se encuentra a con» 
sulta y disposición de los im- 
teresados en la Sección Lici- 
taciones, siende el precio del 
mismo de $ 2000 m/n. que 
se abonarán mediante depó- 
sito en el Banca 


¡vincia de 


ni - Interventor en la Diree- 
ción de Vialidad. 


E_ €FHK RR A-| 
SECRETARIA DE ESTADO DE 
ENERGIA Y MINERIA 
YACIMIENTOS. CARBONIFEROS 

FISCALES » 

EMPRESA: DEL ESTADO 
Postérgase para el día 19 de 
diciembre de 1967 a las 18 
horas la apertura de las pro- 
puestas de la Licitación Pú= 
blica N* 5/67 Sub-Estación 
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“Las AVENTURAS de 


qe 
DE IMAN 


ar ROBIN 


ES 
S USTED 


Pandeleche 
La Luciérnaga 
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ESTA E 


PROGRAMA DE TELEVISION PARA HOY — gli, 


Palito Levantó Alicaído Hotel y los Hombres de Eva Ganan 
a Sandrini. Elena Lucena y Mancera Resucitan a Chimbela. 
Mataron al Caballo de Luppi. Impiden Retornar al Proceso 


Cambios impor- 
tantes en el gus- 
to popular per- 
mitió “establecer 
la ¡imvestigación 
de audiencia rea- 
lizada el lunes 
> último entre las 
21 y las 22:30. De ella surge que el ciclo “Martín Fierro”, 
que pone en pantallas canal 11:a partir de las 9 de la noche, 
sigue sin interesar al público, ya que se ubica en tercer lu- 
gar en las preferencias, luego del 13 y el 9. En esa hora la 
mayor atracción la obtuvo el canal 13 con su “Hotel Ca- 
rrousell”, reforzada con la: presencia de Palito Orteza, la 
que fue promocionada durante toda la semana en forma 
continuada, En segundo lugar se ubicó canal 9 con “El 
Special”, De las 22 a 22,30 el cana] de Palermo obtuvo €) 
mayor rating con “Cuatro hombres para Eva” aue superó 
al 13, que a esi misma hora ofreció un “Espectacular” con 
= Luis Sandrini. También en ese horario se ubicó tercero el 
11 con otro cavítulo de “El fugitivo”. Por su parte, la mayor 
audiencia del 7 la obtuvo con el video-tape de un partido 
de fútbol de primera división jugado el día anterior. Canal 
2 apenas si lczró llegar a 1 de rating, Las cifras sobre el 
gusto popular son las siguientes: 


Canal 2| Canal 7 | Canal: | Canal 11 Janal 13 


Horario 


De 21 a 2130 


De 21.30 a 22 
De 22 a 22.30 


y 

*% LA VUELTA DE CHIMBELA 
« Muy secretamente concretóse en dias de vísperas la 
Contratación de la actriz Elena Lucena por parte del show- 
man - periodista - manager - empresario Pipo Mancera, 
quien con bombos y casi seguro que también platillos piensa 
lanzarla “en su sibatiuo programa a principios de enero 
próximo interpretando uno de los personajes más pOpula- 
res que haya conocido en su historia la radiofonía argen- 
tina: Chimbela. 

Don Pipo en persona supervisaría, tal cual lo viene ha- 
ciendo ahora con Verdaduer, la confección de los libros des- 
tinados al que desde ya se presume como muy exitoso micro 
$ DIFERENTE COLLAR 

Desconcertante situación planteóse ante la ambigiedad 
de cierto tema musical italiano resucitado últimamente por 
dos cantantes: Juan Ramón y Yaco Monti. En efecto; am- 
bos ahora vienen interpretando dicho tema (la misma mú- 
sica) pero con nombre diferente y en disímiles versiones de 
leíra, Mientras don Juan canta una vers.ón del español 
Aleueró (padre) con el nombre “A quién”, el puntano Yaco 
utiliza una versión argentina de la editorial Julio ISorn, 
cuyo título es “Aquí”. 

Se les habria soligitado que, en lo sucesivo, cuando ac- 
túen en el mismo programa, se turnen para intercalar dicho 
tema en sus respectivos repertorios. 

6 LASTIMA EL ANIMAL 

Dramática situación debió sobrellevar en la última 
grabación del ciclo “Martín Fierro” el actor Federico Luppi 
cuando el caballo que conducía tuyo un serio tropi3zo ca- 
yendo el galán de cabeza al piso. La grave lesión del equino 
bbligó a que deblera ser sacrificado, mientras doy Luppi, 

aunque pálido como el papel, lo único que debió lamentar 


NAZI 


LLEVE SU CASA HOY 


CON SOLO 24.00€ 


en su físico fue un susto mayúscnlo que le ocasionó hiper-' 
tensión nerviosa por varios minutos. Finalmente, y ya re- 
puesto, mentó Otro Caballo y la función debió continuar, 


€ CAMBIAN DE QUERENCIA 
% El cantante Jorge Sobral y el actor Osvaldo Pacheco, 
actualmente.en el 13, pasarán el año próximo: al 9. 
El productor Héctor -Maselli, actualmente en el 13, pre- 
para un programa cómico similar a “La tuerca” que se 
llamará “La canóa”. Dos de sus figuras principales serán 
Alberto —Anchart (hijo) y Santiago Bal recientemente 
llegados de España. Maselli fue uno de los productores de 
“La matraca” en Canal 9, que al pasar al 13 se convirtió 
en “La tuerca”, 
% La baja de sus ratings está haciendo que Canal 11 mo- 
difique para el próximo año su estructura y Sus princi- 
pales figuras. A los pases de Rodolfo Bebán y Jorge Ba- 
rreiro se sumarían ahora los de Evangelina Salazar y de 
Enzo Ardigó. Este conduciría un programa deportivo de 
corte espectacular. 
€ PROCESO QUE NO VA 

Los empresarios Tinayre-Sandrini, de la sala del Odeon, 
se ven en figurillas para proseguit sus plames violatorios 
de las obligaciones legales con Argentores, y todo parece 
indicar que no podrán salirse con sus propósitos de reponer, 
tras la caída de cartel de “Hello, Dolly”, la ya exitosa y 
probada pieza “El proceso de Mary Duggan”, En efecto, 
de consumar el reestreno de autor extranjero y no cum- 
plir la obligación de estrenar pieza de autor argentino, una 
multa millonaria les sería automática y expeditivamente 
cobrada por la entidad que agrupa a los autores nativos. 

Viva la Patria, que se arregle el entredicho y que siga 


la función. 
e SOCIOS EN LA AVENTURA 


% El cada vez más canoso director de cámaras Roberto 
Sontang y la cantante Anamaría (Cachito) han formado 
una sociedad para producir programas de televisión. No 
dan más detalles, 
0 LE CANTARA A GARDEL 

Definitivamente quedaron arreglados los detalles que 
faltaban para dar comienzo a la filmación de “El día que 
me quieras”, (segunda versión) con la actuación protagó- 
nica de Hugo del Carril. El conchabo de Carmen Sevilla 
para el primer “rol” femenino y €l acuerdo de millonaria 
cifra que reclamaba Hugo, por adelantado, bastaron para 
fijar fecha de comienzo del trabajo fílmico, que se inicia- 
rá en la primera quincena de noviembre, 


0 TRATAMIENTO CASERO 

Atilio Marinelli dejó definitivamente su tratamiento 
psicoanalítico y lo reemplaza por mayor cantidad de Mo- 
ras de sueño diarias. El problema de sus angustias y de- 
presiones estaría causado, según él, por el agotamiento 
Ahora, con la auto-exigencia de dormir más, debe recha- 
zar algunos trabajos y procurar no agotarse demasiado, 
lo que dismínuye sus ingresos mensuales en muchos miles 
de pesos. Pero eran más, muchos más, los que dejaba en 
el consultorio del siquiatra, por lo cual el hombre Se con- 
sidera en mejor situación económica que antes, Sin con- 
tar con la importante realidad de que ahora se arregla 
solo su aparato síquico, sin necesidad de molestos APOYOS 
y ayudas exteriores. 


6 LAS ULTIMAS 


k “Divinas palabras”, que saldrá al aire el 30 de octubre 
próximo, en el ciclo “El mundo del espectáculo”, (Canal 


e SUC. CENTRO: AV. DE MAYO 930 9 CONSTITUCION: BRASIL 790 
o POMPEYA: AV. SAENZ 1102 
AVELLANEDA: AV. MITRE 338 
CHACARITA: FCO. LACROZE -3974 
O LA PLATA: CALLE 49 N+ 679 
e FABRICA, ADMINISTRACION Y VENTAS: TELLIER 2149 (FTE. MATADERO) 
ATENCION AL PUBLICO DE LUNES A SABADOS DE-9 A 20 HORAS * 
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RME JUNTO AL PUEBLO 


- SUS CARTAS 
¡ESTAN ECHADAS 
Aa 
AAA Aaa 
Add dda412 
Adidas 


U 


En estos 80 naipes se encuentra encerrado un Men: 
saje para usted. Acaso se trata de un augurio o de.unáa 
advertencia que no deberá desestimar. Para dar con el 
mensaje que corresponda al lector, éste debe proc 

de la siguiente manera: si su nacimiento se ha registr 

entre los dias 5 y 11 (no importa el mes), elegirá PICAS; 
si se ha producido entre los días 12 y 19, TREBOL; si lo 
fue entre los días 20 y 27, DIAMANTE, y, finalmente. 
si su advenimiento al mundo aconteció entre los días 28 
y 4, su palo será CORAZONES. Una por Su orden, le- 
yéndolas de inquierda a derecha, las letras que lleven las 
oartas correspondientes a la fecha que nació y escríbalas. 


13) no sufrió censuras prácticas ni corfe ninguno en su 
cinta de video-tape. Solo padeció las dos postergaciones. 
¡Menos mal! A ; z 
*k Isabel Sarli abrió una nueva cuenta bancaria en cen- 
tral casa financiera de Nueva York. Sin embargo, ASegu= 
ró que ese banco extranjero sólo: lo. usará comoó-interm 
diario de ciertos cobros que hará en Estados Unidos, 
que rápidamente serán girados luego a Buenos 

¡Bravo! y , 
*k Rodolfo Bebán y Claudia Lapacó, tras. gu actuación: 
conjunta y romántica en “El cgpitán de Patricios”, del 
próximo sábado 28, no volverán A presentarse en rej 
interpretativa hasta la próxima temporada, también "3 
Teleonce, el canal que Jos ha contratado en exclusividad. 
* Beatriz Taibo y esposo, (Tito Olivero) proyectan para 
este verano agregar a sus redituantes megocios de “bares-. 
bowlings”, un par de locales marplatenses especí 'os En: 
ping-pong. Terminarán fundando gran Casa de juegos ino- 
centes en la ciudad de la ruleta. 


COMPRELA EN: 


» LINIERS: CARHUE 54 A Y C. ESTACION 
Ó VICENTE LOPEZ: AY. MAIPU 25 

% BOULOGNE: AY. ROLON 2600 (FTE, EST.) 
é ROSARIO: SAN MARTIN 1371 


